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FOREWORD 


The  General  Electric  Company  (Flight  Propulsion 
Division)  is  proposing  the  GE4/J5  engine  as  an 
optimized  propulsion  system,  tailored  to  the 
Supersonic  Transport.  This  engine  embodies  further 
refinements  in  the  cycle,  component  technologies, 
and  system  integration,  relative  to  the  GE4/J4C, 
proposed  in  January  1964.  Two  installation  configu¬ 
rations  are  offered  —  the  GE4/J5G  and  GE4/J5H, 
especially  adapted  to  the  aircraft  proposed  by  The 
Boeing  Company  and  Lockheed  Aircraft  Corporation, 
respectively. 

Generally,  the  current  volumes  contain  only  new  or 
revised  information.  Material  from  the  January  1964 
Proposal  is.  reproduced  only  sparingly,  to  provide 
necessary  continuity,  or  to  emphasize  important 
considerations. 
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This  Data.  Submittal  builds  on  the  15  January  1964  Proposal  (P-64-l)  as  a 
foundation.  The  following  current  Volumes  are  shown  with  the  prior  Volume 
number(a)  as  a  reference: 


Current 

Primary 
January  1964 

Volume 

Title 

Reference 

I-E 

Summary 

Vol.  I(J) 

II-E(B)* 

H-E(L)* 

J-  Model  Specification 

Vol.  E-II(J) 

IV-E 

Phase  H-A  Design  Status  Report 

None 

IX- E 

(Evaluation  by  Factors) 

Part  1 
Part  n 
II-A(B)* 
n-A(L)* 

H-Bl 

n-B2 

h-bs 


n-c 

n-D 


n-E 

n-F 


Management 

Technical 

Engine  Performance 

Engine  Design  --  Summary  and  Systems 
Engine  Design  --  Basic  Engine 
Components 

Engine  Design  —  Power  Control  and 
Accessories 
Noise  Levels  and  Suppression 
Installation  and  Inlet  System 
Compatibility 
Test  and  Certification 
Manufacturing  Techniques  and 
Materials 


M-I,  M-D 


E-IV(J) 

E-V(J) 

E-VI(J)  Part  I 

E-VT(J)  Part  II 
E-VU(J) 

E-VH(J) 

E-EX(J) 

E-VHI 


Partm(B)*  1 
m(L)*  / 

X3-E 
XII -E 

XXI-E(B)*  \ 
XXI-E(L)*  J 


Operations  and  Economics 

Development  Costs 
Production  Costs 

Installation  Manual 


M-HI 

M-V(J) 

M-V(J) 

E-in(J) 


NOTE:  *Certain  of  the  current  volumes  contain  information  applicable 
only  to  one  of  the  two  installation  configurations.  Volumes  so 
marked  (*)  are  therefore  Issued  in  two  parts,  with  the  suffix 
"B"  or  "L”  denoting  respectively,  Boeing  and  Lockheed  con¬ 
figurations. 
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SUMMARY 


This  report  Volume  IX-E  (IIA)  presents  performance  of  the 
General  Electric  GE4/J5G  Turbojet  Engine  using  ASTM  D1655  Jet  A 
or  A-l  type  aviation  kerosene  fuel  conforming  to  General  Electric 
Company  Commercial  Jet  Fuel  Specification  M50T968  (S2)  dated  Oct¬ 
ober  20,  1960,  with  temperature  limitations  as  specified  in  Instal¬ 
lation  Manual,  Volume  XXI-E.  The  performance  is  identical  to  that 
given  by  the  Estimated  Performance  Card  Deck,  R84FPD243G,  Oct¬ 
ober,  1964. 

Performance  is  presented  in  tabulated  form  over  most  of  the 
engine  operating  range.  Accurate  performance  can  be  obtained  dir¬ 
ectly  for  many  flight  conditions,  and  simple  interpolation  will  yield 
engine  performance  for  most  flight  conditions  within  the  flight  en¬ 
velope.  Installation  effects  can  be  accounted  for  by  applying  the  given 
correction  factors. 

Flight  performance  curves  are  also  included  to  give  a  com¬ 
pact  graphical  presentation  of  engine  performance. 
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lrl  ENGINE  DESCRIPTION 

The  GEVJ5G  turbojet  is  a  lightweight,  high  performance, augmented 
engine  which  has  been  optimized  for  the  supersonic  transport  mission.  High 
cycle  efficiency  in  the  flight  regime  of  Mach  2. 5  to  2. 7  has  been  emphasised 
In  the  design.  Maximum  flight  speed  capability  is  Mach  2. 7  with  a  maximum 
altitude  capability  of  80, 000  feet. 

The  engine  performance  presented  herein  is  based  on  an  airflow  size 
of  475  Ibs/sec  at  sea  level  static,  standard  conditions.  This  size  gives  a 
maximum  take-off  thrust  of  41,900  lbs.  Compressor  pressure  ratio  at  take¬ 
off  is  approximately  9. 5:1. 

The  major  components  of  the  GE4/J5G  turbojet  include  a  variable 
stator  compressor,  an  annular  main  combustor,  an  air  cooled  turbine,  a 
modulated  augmentor,  and  a  couvergent-diyergent  exhaust  nozzle  which  incor¬ 
porates  a  thrust  reverser. 

1. 2  DATA  DESCRIPTION 

1. 2. 1  Performance  Curves 

Flight  performance  curves  are  presented  on  pages  2-1  through  2-8 
showing  engine  net  thrust,  specific  fuel  consumption,  and  airflow  as  functions 
of  engine  power  setting  and  flight  Mach  number  for  the  following  altitudes: 

Sea  Level  45, 000  ft 

15, 000  ft  55, 000  ft 

25,000  ft  65,000  ft 

38,089  ft  75,000  ft 

The  performance  shown  in  these  curves  is  based  on  U.  S,  Standard 
Atmosphere  -  1962,  MIL-E-5006B  ram  recovery,  no  bleed  or  power  extract 
tion  and  the  proposed  exhaust  nozzle. 

The  purpose  of  these  curves  is  to  provide  a  quick  indication  of  a 
reference  performance  level  of  the  engine  at  important  flight  conditions. 

More  detailed  and  complete  performance  is  available  in  the  tabulations. 
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1.2.2  Tabulated  Performance  Data 

The  engine  performance  data  presented  in  the  tabulations  are  based 
on  U.S.  Standard  Atmosphere  -  1962,  MIL-E-5008B  ram  recovery,  zero 
bleed,  zero  power  extraction,  and  fuel  conforming  to  G.  E.  Specification 
M50T968.  The  tabulated  data  include  all  exhaust  nozzle  performance  effects 
with  the  exception  of  afterbody  drag  which  can  be  determined  from  the  data 
provided  on  boattail  geometry.  The  data  presented  is  based  on  a  schedule  of 
exhaust  nozzle  area  and  boattail  angle  which  yields  maximum  uninstalled 
thrust  and  is  consistent  with  the  data  obtainable  from  the  Estimated  Perfor¬ 
mance  Data  Deck  E64FPD243G,  October,  1964,  with  the  boattail  fork 
(BTFQRK)  set  equal  to  zero,  and  with  the  rotor  speed  locked  up  at  and  above 
Mach  1. 5  (MONLU  ■  1. 5).  The  Data  Deck  also  incorporates  provisions  for 
operation  of  the  engine  in  the  rotor  unlocked  mode  and  at  different  boattail 
angles. 

1. 2. 3  Power  Setting  Definitions 

Performance  data  are  presented  for  twelve  power  settings  defined  as: 


P.  S.  =  1 

Maximum  thrust,  augmented 

P.S.  »  2 

Partial  augmentation 

P.  S.  =  3 

Partial  augmentation 

P.  S.  =  4 

Minimum  thrust,  augmented 

P.S.  =  5 

Maximum  thrust,  non  augmented 

P.  S.  =  7 

95%  engine  RPM* 

P.S.  =  8 

90%  engine  RPM* 

P.S.  *  9 

85%  engine  RPM* 

P.S.  =  10 

80%  engine  RPM* 

P.S.  =  11 

75%  engine  RPM* 

P.S.  =  13.8 

61%  engine  RPM  (Idle)** 

P.S.  *  16 

45%  engine  RPM  (Low  idle)** 

’"The  defined  speed  schedule  for  power  settings  5  through  11  is  adhered  to  up 
to  the  flight  Mach  number  where  lockup  occurs  (Mo  =  1.5).  At  or  above  the 
lockup  Mach  number,  engine  RPM  remains  constant  at  100%. 

**For  power  settings  13. 8  and  16  the  engine  RPM  can  vary  from  the  defined 
speed  when  the  idle  fuel  limitations  are  used.  The  engine  RPM  is  not  locked 
or  held  constant. 
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1. 2. 4  Performance  Tabulations 


Performance  tabulations  are  presented  for  nine  altitudes  and  two 
ambient  temperatures. 


U.S.  Standard,  1962, 

U.  S.  Standard,  1962  plus  40°F 


Altitude:  Sea  Level 


Sea  Level 


6,  000  ft 
15,000  ft 
25,000  ft 
36,  089  ft 
45,  000  ft 
55,  000  ft 
65,  000  ft 
75,  000  ft 


5, 000  ft 
15, 000  ft 
25, 000  ft 
36, 089  ft 
45, 000  ft 
55, 000  ft 
65, 000  ft 


The  tabulated  engine  data  at  each  altitude  are  presented  for  both 
ambient  temperatures  as  a  function  of: 

Power  Seeing  (PS) 

Flight  Mai  \Number  (Mo) 

and  include  correction  factors  for  determining  performance  at  other  conditions 
of  ram  recovery,  bleed  extraction  and  power  extraction. 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
U.S.  STANDARD  ATMOSPHERE,  1962 
MIL-E-5008B  RAM  RECOVERY 
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Power  Setting  1 
Net  Thrust 
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Mach  Number  -  Mp 
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GENERAL  ELECTRIC  CE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
U.S.  STANDARD  ATMOSPHERE,  1962 
MIL-E-5008B  RAM  RECOVER? 


Power  Setting  1 


Specific  Fuel  Consumption 
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GENERAL  ELECTRIC  0E4/J50  ESTIMATED  PERFORMANCE 
D.S.  STAN HARD  ATMOSPHERE,  1962 
MIL-B-5008B  RAM  RECOVERY 

Power  Settings  1-5 
Total  Air  Flow 
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Power  Setting  5 
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2. 2  FLIGHT  WINDMILLING  OPERATION 
2.2.1  Performance 

Flight  windmilling  performance  data  are  presented  on  pages  2-10 
through  2-12. 

Windmilling  performance  characteristics  of  the  engine  can  be 
varied  within  limits  by  modulation  of  the  jet  nozzle  area.  The  jet  nozzle 
can  be  positioned  by  the  throttle. 

Windmilling  during  supersonic  flight  is  not  permitted  without  de  ¬ 
ployment  of  the  aerodynamic  windmilling  brake  or  adequate  fluid  cooling 
provisions. 

Maximum  available  power  extraction  during  windmilling  at  sub¬ 
sonic  flight  speeds  is  presented  on  page  2-14. 

2.  2.2  Stator  Closure  Mechanism 

The  engine  is  provided  with  means  for  retarding  windmilling  RPM 
(windmill  brake)  sufficiently  to  allow  extended  windmilling  operation  of  the 
engine  with  recirculatory  fuel  cooling. 

Performance  characteristics  of  the  engine  with  the  windmill  brake 
actuated  are  presented  on  pages  2-10,  2-11  and  2-13.  No  power  extraction 
is  available. 
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PRELIMINARY  WINDMILL  BRAKE  PERFORMANCE 
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3.  NOMENCLATURE 

3.1  DEFINITION  OF  TERMS 


Engine  Station  Locations 


0 

Free  stream  or  ambient 

2 

Compressor  inlet 

8 

Primary  exhaust  nozzle  throat 

9 

Exhaust  nozzle  exit 

Cycle  Parameters 

Units 

Ao 

Primary  exhaust  nozzle  throat  area 

Sq.  In. 

Ao 

Secondary  exhaust  nozzle  exit  area 

Sq.  In. 

BTANG 

Secondary  exhaust  nozzle  boattail  angle 

Degrees 

CFG 

Exhaust  nozzle  thrust  coefficient 

ERI 

Error  return  indicator 

fg 

Gross  thrust  (with  exhaust  nozzle) 

Lbs. 

FGB 

Base  gross  thrust  (CFG  *  .  985) 

Lbs. 

Fd 

Ram  drag  of  compressor  inlet 

airflow  (W2) 

Lbs. 

*N 

Net  thrust  (with  exhaust  nozzle) 

lbs. 

FNB 

Base  net  thrust  (CFG  *  .  985) 

Lbs. 

M0 

Flight  Mach  number 

Nr 

Ram  recovery 

p0 

Ambient  pressure 

Psia 

*2 

Compressor  inlet  total  pressure 

Psia 

PCN 

Percent  Rotor  Speed 

%RPM 

Pe 

Bleed  port  static  pressure 

Psia 

PTB 

Customer  bleed  port  pressure 

Psia 

P2/Po 

Ram  total  pressure  ratio 

Ps/P0 

Primary  exhaust  nozzle  pressure  ratio 

P.S. 

Power  setting 

SFC 

Specific  fuel  consumption  (with  exhaust 

nozzle) 

Lbs/Hr/ Lb 

SFCB 

Base  specific  fuel  consumption 

(CFG  =  .  985) 

Lbs/Hr/ Lb, 

To 

Ambient  temperature 

°R 

t2 

Compressor  inlet  total  temperature 

°R 

November  1,  1984 


CONFIDENTIAL 


3-1 


CONFIDENTIAL 


GE4/J5G 


Cycle  Parameters 

Units 

T8 

Exhaust  nozzle  total  temperature 

OR 

TC 

Control  temperature 

°R 

Te 

Bleed  air  total  temperature 

OR 

TS 

Secondary  nozzle  total  temperature 

OR 

W2 

Compressor  Inlet  airflow 

Lbs/Sec. 

W2K 

Corrected  compressor  inlet  airflow 

Lbs/Sec. 

w8 

Exhaust  nozzle  gas  flow 

Lbs/Sec, 

WFT 

Total  engine  fuel  flow 

Lbs/Rr.. 

ws 

Secondary  nozzle  airflow 

Lbs/Sec. 

Ws/W2(/fi7^8) 

Corrected  secondary  nozzle  airflow 

Lbs/Sec. 

C 

•2 

P2/14. 696 

J&2 

VT2/518.688 

3-2 


CONFIDENTIAL 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 


3. 2  PERFORMANCE  RATINGS 

The  performance  ratings  shall  be  as  specified  below: 

Power  Setting  Number  Rating 

1  Take  Off  and  Maximum  Climb 

2. 5  Maximum  Continuous 

(To  be  defined)  Maximum  Cruise 

Power  setting  definitions  are  given  on  page  1-2. 
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3,  4  1962  ATMOSPHERE  TABLES. 

1962  ATMOSPHERE 
MIL  STO  210A  COLO  DAY 


GE4/J5G 


ALT 

0, 

0000000*09 
2.0000000*03 
3.0000000*0$ 
3*3110000*03 
4.0000000+03 
S* 0000000+03 
6*0000000+03 
7.0000000*03 
8 *0000000*03 
9.0000000*03 

1 .0000000+04 
1. 0346000*04 
1*1000000+04 
1*2000000*04 
1.3000000*04 
1 44000000604 
1.4000000*04 
t 6000000*04 
1*3000000604 
1.8000000604 
1 49000000604 


PO 

1.4606000+01 
1.4172636+01 
1.3664467+01 
l  W317 1153*01 
1.3020709+01 
1.2692363+01 
1.2227763+01 
1.1777031+01 
1.1339848+01 
1.0915900+01 

1.0504878*01 

I  •  :  -  ■■  .  .  !-'  ‘ 

1.0106478*01 
9.8140809+00 
9*7204031+010 
:  9.3463478*00 
$  ••‘'1840533*00  -  • 
8*6332065+00 
»"■  6i8085333*00  •• 
i  t. 96471 16*00 
■:  7  «f 6466390+00  • 

\  7.3386731*00  «■ 
t-  7*0412194+00 


"*2 *0000000+04  : 
2.1000000604  : 
2.2000000*04  s 
.2*5000000604  1 
2.4000000*04 
2.3000000*04 ( 
2.6000000*04! 
2.7000000*04  : 
2.6000000*04 
2.9000000+04  i 

3*0000000+04^ 
3*0715000*04 
3.1000000*04  ' 
3.2000000*04  > 
3.3000000*04: 
3*4008000*04  ’ 
3*  5000000+04 
3*4000900604  : 
3.6089000604 
3*7000000604 
3.8000000+04  ' 
3.9000000+04  ! 
3*9400000+04  T 


6.7934152+00 

6.41*2120+00 

6.2065616+00 

5.9466227+00 

5*6957570+00 

544*38803600 

5*2147132+00 

4.9940907+00 

4*7764114+00 

4*3464869+00 

..V  ;  )  •  r 

•  V,  1  ri "•  ‘  •  ■ 

4*3641005600 
422 38059+00 
4.1690372+00 
3.9010949+00 
3. 800072 6*00 
3*6257737+00 
944*90050600 
3*2965796+00 
3292 3137*00 
3*1419396+00 
2*9944979+00 
2.8339751+00 
2 *799630 1+00 


i  v 

3.9969999+02 

4.1329105+02 

4.2688211*02 

4.4047318+02 

4.4470000*02 

4.4470000602 

4.4470000*02 

444470000602 

4.4470000*02 

4.4470000+02 

4.4470000*02 

4*4470000*02 
4 4 4470000+02 
4*4385287+03 
4.4053890+02 
4«572fB93+02 
443591296602 
443059999+02 
4.2720000*07 
442379999+02 
4.2039999+02 
441700000+02 

.  \  .  .  »  ■  I  . 

4.2360000+08 
4*1004000*08 
440647989602 
4.0292000*02 
3+9936000608 
3*9580000*02 
3.9210796602 
3* 1841592608 
3.8472386^02 
3.6103184+02 


-  3w 7 733980608 
3.7469499*08 
*  3.7469999+02 
8*7469999+02 
‘.#.0469999602 
3*7469999*02 
3*7469999*02 
■  3.7460999408 
'  3*7449499+02 
3*7469999408 
3.7469999+02 
3.7469999+02 
3.7469999+02 


rvir  r  oko 
1.0000000*00 
9.6439729-02 
9.2980957*01 
949624079*01 
• .8600363*01 
.  646366103*01 

6  4 3204790*01 
840137668*08 

7  *'7162819^01 
7.4276033-01 
7*1492803-01 

1  • .  t-  .  • »  h  .  •  i  . 

•  6*8770244-01 
6*6807844-01 
6.4143189+01 ' 

:  4.3597970*01 
;  6  .'>1$ 22643+01. 
5*6745261-01 
5*6433976*01 . 
3.4196966^01' 
5 +8032*11*01 
4.9937900-01 
:  4*13912699*01  ■: 

*,<•(  l.«  ■  ►  u  Ja'iJ  *.  .1  . 

J  4*5994104*01 . 
3  4*4061050*01 
4*2231440-01 
4*0484216^91 
3*8787192+01 
:  3.7106943-01 
:  3*81517916-01 
3*3982565^01 
3*2501436-01 
3.1078009-02 

2*9699839-02 
2. 874 I 806-01 
r  2+6366517-02 
■v  2*7049649-02 
-  2.5*87670-02 
2 .4671840-01  % 
;  2.3550251-01 
2*2432515-01 
:  2.2256203-02 
2.1379596+02 
2.0376276-01 
.  I •9420062-02 
:  l.90502»7r02 
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1962  ATMOSPHERE  i 

MIL  STD  210A  COLD  DAY 

ALT  PO  TO  PO/PSL5  ( 

4.0000000*04  2 « 7200461*00  3. 7469999*02  1. *308756-01 

4.1000000*04  2.5924031*00  3.7469999*02  1,7640195-01 

4.2000000*04  2.4707495*00  3.7469999*02  1.6612394-01  { 

4.2377000*04  2.4263826*00  3.7469999*02  1.6310497-01  1 

4.3000000*04  2.3348047*00  3.7146980*02  1.6023439-01 

4.4000000*04  2  244 30 0 8*00  3.6628490*02  1.5271508-01 

4.3000000*04  2.1389826*00  3.6110000*02  1.4554862-01 

4.6000000*04  2.0386066*00  3.5574000*02  1.387 1846-01  » 

4.7000000*04  1.9429410*00  3.5037999*02  1.3220883-01 

4.7500000*04  1.8968050*00  3.4770000*02  1.2906947-01 

4 L 8000000* 04  1  1.8517646*00  3.4552000*02  & .2600467-01  L 

4.9000000*04  1.7648669*00  3.4114999*02  1.2009165-01 

5.0000000*04  1.6820470*00  -  3.3680000*02  1. 14486(1*01  i 

5.0583000*04  1.6355683*00  3.3469999*02  1.1129344-01 

5.1000000*04  1.6031136*00  3.9469999*02  1 .0908503-01 

5.2000000*04  1.5278843+00  -  3.3469999*02  1.0396600-01 

5.2800000*04  1.4916041*003. 3469999*02  i .0149728-01 

5.9000000*04  '  1.4969884*00  ■-  3.3*49999*02  i  9.9087(91*02 

5.4  00000*04  1.3818510*00  «■  3.3469999*02  :  9.4437326-02  < 

5.5000000*04  '  1. 3227233*00  3.3469999+02  . 9.0009668*02  [> 

5.6000000*04  1.2606519*00  3.3469999*02  8.ST81974-02 

5.7000000*04  ,  1 .2014933*00  3.3469999*02  8.1756485*02  f 

5.7500000*04  1.1729634*00  3.3469999*02  7.3815145-02  {,! 

5.8000000*04  1.1451109*00  3.3469990*02  7.2919901*02 

5.9000000*04  :  1.0913743*00  3.3469999*02  7.4263355-02 

6.0000000*04  1.0401594*00  3.3469999*02  7.0778400-02  '' 

6.1060000*04  !  9.9134785-01  2  3 . 3469999*02  6 .7456985-02 

6. 1087000*04  9.8721113-01 2  3.3469999*02  6.7175499-02  j 

6.2000000*04  9.4482689-01  2  3.3760764*02  6.4291432-02  l 

6.2500000*04  9.2239(56-01  3.3920000*02  6.2764806-02 

6.3000000*04  9.0048901-01  f.  3.4066999*02  6.1274429-02  , 

6.4000000*04  8.5823178-01  3.4358000*02  5.8399006-02 

6.5000000*04  6.1795756-01  ?:  3.4650000*02  5.5656517-02 

6.5617000*04  7.9405690-01  3.4815356*02  5.4032179-02 

6.6000000*04  7.7957606-01  3.4918000*02  5.3046820-02  j } 

6 .7000000*04  7 .430 3722-0 1  3 .5 186000*02  5.0560508-02  J  ( 

6,7500000*04  7.2543359-01  3.5319999*02  .  4.9362655-02 

6.8000000*04  7.0525865-01  ‘  3.5439999*02  4.8193974-02  ;g 

6 .9000000*04  .  6.7515336-01  ;  3.5679999*02  4.8941300-02 
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ALT 

7 •0000000*0* 
7. 1000000*0* 
7 •2000000*0* 
7.3000000*04 
7.3055000*04 
7.4000000*0* 
7.5000000*0* 
7.6000000*0* 
7.7000000*0* 
7.8000000*0* 
7 •9000000*0* 

8.0000000*0* 
8.0099999*0* 
8.1999999*0* 
8.2020^99+04 
8.3000000*04 
8.4000000*04 
8 .5000000+04 
8.5999999*04 
8.6999999*04 
8.8000000*04 
8.9000000*04 

9.0000000*04 

9.0999999+04 

9.1999999*04 

9.9000000*04 

9.4000000*0* 

9.5000000*0* 

9.5999999*0* 

9.6999999*0* 

9.8000000*0* 

9.9000000*0* 

1.0000000*05 
1.0100000*05 
1^0200000*05 
1.0300000*05 
Iti 0*00000*05 
1.0*98700*05 
1.0500000*05 
1.0600000*05 
1.0700000*05 
1.0800000*05 
1.0900000*05 


November  1, 


1962  ATMOSPHERE 
MIL  STD  2L0A  COLD  DAY 

PO  TO  P0/P5M 

6.45638*1-01  3.5919999*02  4.3796M3-02 

6.1263567-01  3.6132765*02  *. 1735284-02 

5.85070*1-01  3.63*5531*02  3.98115*1-02 

5.5787197-01  3.6558297*02  3.7960003-02 

5.56*1*26-01  3.6569999*02  3.7661613-02 

5.3197325-01  3.65*5706*02  3.6198506-02 

5.0731010-01  3.6520000*02  3^4520285^02 

4.83822*1-01  3.6491999*02  3.29220*7-02 

♦.61*52*4-01  3.6*63999*02  3.1399867-02 

4.401*553-01  3.6436000*02  2.9950022-02 

4J1984994-0 1  3.6408000*02  2.8568994-02 

4.0051624-01  3.6380000*02  2.7253419-02 

3.8209770-01  3.6345363*02  2.6000115-02 

3.6*5*978-01  3.6310727*02  2.4806055-02 

3.6*19016-01  3.6310000*02  2.  *7 81 584*102 

3.4783024-01  3.6270563*02  2.3668361-02 

3.3189881-01  3.6230281*02  2.2584296-02 

3.1671759-01  3.6190000*02  2.1551279-02 

3.0225000-01  3.6152000*02  2.0S668Z1-02 

2.8846175-01  3.6113999+02  1.9628589-02 

2.7532003-01  3.6076000*02  1.873*352-02 

2.6279373-01  3.6038000*02  1.768 1990-02 

2.5083328-01  3.6000000*02  1.7069494-02 

2.39*70*8-01  3.5960000*02  1.629*9*3-02 

2  .286 1862-01  2.  3 . 5919999*02  1 .5996520-02 

2.1827221-01  2 3.5880000*02  1.4858*91-02 

2.06*0712-01  3.58*0000*02  1.4181214-02 

1.9900034-01  ;  3.5800000+02  1^35*1123-02 

1*9002996-01  3.5756000+02  1 .2930727-02 

1.61*7529-01  :  3.5712000*02  1.23*8618-02 

1.7331642-01  3.5667999*02  1.1793**2-02 

1.6553*63-01  3.5624000*02  1*1263924*02 

1.5811203-01  .  3.5 580C 90*02  1,07588*8-02 

1.51031*8-01  3.563*864*02  1.02770*7-02 

t .4427687-01  3.5689728*02  9.8174247-03 

1.3783281-01  3.57*4593*02  9.3769333-03 

1.3168*62-01  3.5799*57*02  8*9605753-03 

1.2589286-01  3.5853608*02  8.5664712*03 

1.2581973-01  3,5855605*02  8.561*960-03 

1.2022873-01  3.6009226*02  8. L« 10514-01 

1.1*90555-01  3.61628*7*02  7*8188316-03 

1.0983644-01  3.6316468+02  7.4739005-03 

1.0500842-01  3.6*70089*02  7.1*537*2-03 


1964 


CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
NIL  STO  2LOA  COLD  DAY 

ALT  PO  TO  P0/P5LS 


1.10000004-05  1.0040917-01 
l. 1100000+05  9.6027111-02 
1 . 12000004-05  9.1851213-02 
1.13000004-05  8.7871100-02 
1.14000004-05  8.4076928-02 
1.1500000405  8.0459377-02 
1.1600000405  7.7009649-02 
1.1700000405  7.3719388-02 
1.1800000405  7.0580693-02 
1.1900000405  6.7586077-02 

1.2000000405  6.4728458-02 
1.2100000405  6*2001111*02 
1.2200000405  5.9397665-02 
1.2300000405  5.6912097-02 
1.2400000405  5.4538674-02 
1.2500000405  5.2271988-02 
1.2600000405  5.0106875-02 
1.2700000405  4.8038463-02 
1.2800000405  4.6062120-02 
1.2900000405  4.4173450-02 

lu 3000000+05  4.2368290-02 
1.310000040$  44 0642673-02 
1.3200000405  3.8992853-02 

1.3300000405  3.7415250-02 
1.3400000405  3.5908472-02 
1.3500000405  3.4463311-02 
1.3600000405  3.3082696-02 
1.3700000405  3.1761728-02 
1.3800000405  3.0497642-02 
1.3900000405  2.9287812-02 

i.  ,i  |  i  i 

1.4000000405  2.8129739-02 
1.4100000405  247021047-02 
1.4200000405  2.5959488-02 
1.4300000405  2.4942099-02 
1.4400000405  2.3969250-02 
1.4500000405  2.3034591*02 
1.4600000405  2.2143068-02 
1.4700000405  2*1286928-02 
1.4800000405  2.0466485-02 
1.4900000405  1.9680150-02 

1.5000000405  1.8926401-02. 
1.5 100000 >05  1.8203786-02 
l. 5200000*03  1.7510930-02 

1. 3300000405  1.6846515-02 
l. 540000040S  1.6209294-02 
1.5419900405  1.6085624-02 


3.6623710402  6.8324150-03 

3.6777331—02  6.5342343—03 

3.6930952402  6.2500826-03 

3.7084573402  5.9792526-63 

3.7238194402  5.7210757-03 

3.7391815402  3.4749168-03 

3.7543436402  3.2401775-03 

3.7699056402  5.0162893-03 

3.7852679402  4.6027145-03 

3.8006299402  4^5989437-03 

3.8159921402  4.4044949-03 

3.8313542+02  ..  4.2189106-03 
3.8467163402  4.0417972-03 

3.8620784402  3.8726250-03 

3.8774405402  3.7111237-03 

3.6928026402  3.5568634-03 

3.9081647402  3.4095587-03 

3.9235266+02  3.2688121-03 

3.9388889402  3.1843304-03 

3.9542510402  3.0058145-03 

i  ....  .  ■  .«  i  i 

3.3696131+02  2.8829611-03 

3.9849752402  2.7655602-03 

4.0003374+02  2.6532970-03 

4.01S6994+02  2. 5459470-03 

4.0310615402  2.4432019-03 > 

4.0464237*02  2.3450810-03 

.  4.0617658+02  2.251 1361*03 

/  4.0771479+02  2.1612498-08 

4.0925100402  2.0752342-03 

J 4.1078721+02  1.9929104-03 

4.1232342+02  1. 9141085-03 

4.1305963+02  1. 8306660-03 

4.1539584+02  1.7664322-03 

4.16932054Q2  1 .6972577-03 

4.1846826+02  1.6310050-03 

4.2000447402  1 .5675416-03 

4.2154068+02  1.5067411-03 

4.2307689+02  1.4484845-03 

4.2461310+02  1.3926569-03 

4.2614931+02  1 .3391501*03 

4.2768552402  1.2876607-03 

4.2922173402  1.2306099-03 

4.3075795402  1.1915439-03 

4.3229415402  1.1463333-03 

4.3:93036+02  1.1029732-03 

4.3413607+02  l  .0945560*03 
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CONFIDENTIAL 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 


turfaMFnt 

ALT  PO 

0.  I •4696000* 01 

l • 0000000+93 ■  t <4172636*01 
2 •0000000*09  3664467*01 

3*0000000*03  1.3171155*01 

3.3110000*03  1.3020709*01 

4.0000000*03  1.2692363*01 

5.0000000*03  1.2227763*01 

6.0000000*03  1.1777031*01 

7.0000000*03  1.1339848*01 

8.0000000*03  1.0915900+01 

9*0000000*03  1.0504878*01 

1.0000000*04  1.0106478+01 

1 +0744000+04  9.8180809*00 

1^1000000*04  9.7204031+00 
1.2000000*04  :  9.3463578*00 
1.1000000*04  849840533*00 

1.4000000*04  8 4 633 2065400 
1.1000000*04  t  842935273*00 « 
1 .6000000+04  7.96477 16*00  < 

147000000*04  746466390*00 

1.8000000*04  :  7.3388751*00 » 
L. 9000000+ 04  !  7*0412194*00 

2*0000000+04  -  6*7534152+00 
2.1000000*04  6.4752120+00 > 

2.2000000*04  6.2063618*00  < 

2.3000000*04  5*9466227*00 

2.4000000*04  !  546987870*00 
2* 5000000+04  5*4535303+00 

2.6000000*04  5.2197132*00 

2.7000000*04  449940807*00  > 

2.8000000*04  4.7764114*00 » 

2.9000000+04  i 445666869400 

3*0000000+04  4.3641009*00 

3*0715000*04  :  4.2238959*00 
3.1000000*04  4.1690372*00 

3*2000000+04  3.9810949+00 

3.3000000*04  3.6000726+00 

3.4000000*04  3.6257737+00  > 

3.5000000*04  3 <4380098*430  ■ 

3.4000000+04  3*2966796+00 < 

3*6089000+04  3*2825137*00 

3*7000000*04  :■  3*1419396+00  ■ 
3.8000000*04  2.9944979+00 

3.9000000+04  2.8539751+00 

3*9400000+04  2.7996301+00 


4TE  COLD  DAY 

TO  90/PSLS 

4.5919399+02  1.0000000+00 

'4.6420371402  9.6438725-Ot 

4.6921343+02  9.2960637-01 

4.7422315*0 2  8*9624018-01 

4.7578117*02  8.8600363-01 

4.7455262402  8.6366103-01 

4*7276953+02  8*3204700-01 

4.7096644*02  8.0137663-01 

4.6920335+02  7+7162818-01 

4.6742026*02  7.4278033-01 

4.6563717+02  7*1481203-01 

4.6385407+02  6*8770264-01 ! 

4.6252745+02  6.6807444-01 

4.6164692+02  6.4143188-01 

4*5820735+02  6.3597970-01 

4.5476776*02  4*1132643-01 
4. 5132819*02  :  5. *74528 1-01 
4.4788861*02  5.6431976-01 

4.4440552+02  5*4196866-01 

4.4092243*02  5*2092111-41 

4.3749934*02  4+9937908-01 

4.3395625+02  4*7912486-01 

4*3047315+02  4.5954104-01 

4.2691007+02  4*4061050-01 

4*2334697+02  :»  4*2291640-01 
4.1978388+02  4*0444226-01 

4*1622079+02  3 <6797 192-01 

4*1265770+02  3*7106949-01 

4**0902859+02  3.5517918-01 

4*0539948+02  3*3982569*01 

4*0177037+02  .  3.25C436-01 
3*9814125+02  3*1039000+01. 

I  •  I  -  .  '  . M  i.n  . 

3*9451214+02  2*9695819-01 

3*9191733+02  2.8741606+01 

3.9140915+02  2.4966917-01 

3.8962606+02  2.7069649-01 

3.6764297+02  2.3617870-01 

3.8606987*02  2.4671840-01 

3*1427670+02  2.3510251-01 

3.8249369+02  2.24-31815-01 

3*8233500+02  2.29*6103-01 

3  *  6233900*02  2 • 1979556+01 

3.8239900*02  2.0976276-01 

3.6233500+02  1.9420081-01 

3.8233500+02  1.9050287-01 


November  1,  1964 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
INTERMEDIATE  UJLU  U«T 

ALT  TO  PO/PSLS 

4.00000004-06  2.7200667400  3.8233500402  1.8508796-01 

6.1000000406  2.6926031400  3.8238500*02  1*7640193-01 

6.2000000406  2.6707696400  3.8233500402  1,6112396401 

6.2377000406  2.6263826400  3.8233500402  1.6510497-01 

4.3000000406  2.3568067400  3.8071990402  1.6023639-01 

4.6000000406  2.2443008*00  3.7812765402  1.5271508-01 

6.9000000406 :  2.1389826*00  3.7553699402  1.6554862-01 

6.6000000406  '  2.0386066*00  3.7285600402  1 .387 1866-01 

6.7000000406  1.9629610400  3.7017500402  1.3220881-01 

6.7500000406  1.8968050400  3.6883699402 1.2906947-01 

4.8000000406  1.8917666400  3.6776699402  1.2600667-01 

6.9000000406  U7668669400  3.6556699402  1.2009165-01 

5.0000000406  1 .6820670400  3.6338500402  1.1663611-01 

5.0583000406  1.6355653*00  3.6233699402  1.1129366-01 

5.1000000406  1.6031136*00  3.6228699402  1.0908903-01 

5 .2000000406  -  1.5278843400  3.6233699402  lwD39 6600-01 

9.2900000406  1.6916067400 »  3.6233699402  1.0149728-01 

5*3000000406 !  1.6961056400  3.6233699402  9.9087491-602 

5.6000000406  l .3870510400'  >  3.4233699402  9.4437326-02 

5.9000000406 i  1.3227233*00  3.6233699403  9.0005668-02 

5.6000000406:  1 .2606519*00  3.6233699402  8*9784976-02 

5. 7000000406  1 .2016933400  3.6233699402  -  8. 1754685-03 

9.7900000406  1. 1729636400  -  3.6233699402  7.9815163-02 

5.8000000*06  !  1.1651109400  '  3.6231699402  7.7919901-02 

5.9000000406  1  1.0913763400  ’  3.6233699*02  7.6263385-02 

I  .  I  I  •»  •  ...  1  -  ,  '  .  .  '  -  -  i  •  -.i  ,.|  •»  |..  -...I,.',!  UlX  .J 

6.0000000*06  1  1.0601596400 -  3.4233499*02  7.0778400-03 

6. 1000000*06  9.9134739.-01  2  3.6233499*02  6 .7456989-02 

6. 1087000*04  9. 872111 3-0 1 v  3.6233699*02  6.7175499-02 

6.2000000*04  9.4482689-01  :  3.6378882*02  6.4291432-02 

6.2500000404  9.2239158-01  3.6658499*02  6.2766808-02 

6.3000000404  9.0048901-01  ,  3.6531499402  6.1276629-02 

6. 4000000404  8.5823178-01  3.6677500*02  5.8399006-02 

6.5000000*04  3.1795796-01 .  3.6823500*02  S. 5658917-02 

6. 5617000*04  7.9405690-01  .  3.6906177*02  5.4032179-02 

6.6000000*04  !  7.7957606-01  3.6968006*02  5*3046820-02 

6.7000000*04  7.4303722-01  ,  3.7129438*02  5.0960508-02 

6.7500000404  7.2543399-01  ;  3,7210194*02  4.9362695-02 

6.8000000*04  7.0029869-01  3.7283070*02  4.0193974-02 

6.9000000*04  6.7915336-01  3.7431302*02  ■  4.5941300-02 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
INTERMEDIATE  COLO  OAY 

ALT •  P0  TO 

7.0000000+04  6.4363841-01  .  3.7978734+02 

7.1000000+04  6.1363967-01  3.7712549+02 

7.2000000+04  5.8507041-01  3.7846364+02 

7.3000000+04  5.5787197-01  3.79B0179+02 

7.3059000+04  5.5641426-01 <  3.7987539+02 

7.4000000+04  5.3197325-01  .  3.8001316+02 

7.5000000+04  5.0731010-01  3.8015895+02 

7.6000000+04  4.8382241-01  3.8029326+02 

7.7000000+04  4.6145244-01  3.8042758+02 

7.8000000+04  4.4014553-01  3.8056191+02 

7.9000000+04  4.1984994-01  3.8069623+02 

8*0000000+04  4.0051624-01  3.8083055+02 

8.0999999+04  3.8209770-01  3.8093168+02 

841999999+04  346454978-01  :  3.8103282+02 

8.2030999+04  3.6419016-01  ;  3.8103495+02 

8.3000000+04  3.4783024-01  ;■  3.8110633+02 

8.4000000+04  3.3189881-01  3.8117924+02 

845000000+04  341671759-01  .  3.8125215+02 

8.5999999+04  3.0225000-01  3.8133647+02 

8.6999999+04  2.8846175-01  r:  3.3142079+02 

8 .8000000+04  2.7532003-01  :  3.8150511+02 

8.9000000+04  2.6279373-01  .  3.8158943+02 

9.0000000+04  2.5085328-01  I:  3.8167375+02 

9.0999999+04  2.3947048-01  3.0174607+02. 

9.1999999+04  2.2861862-01  3.8182240+02 

9.3000000+04  2.1827221-01  ,  3.8169672+02 

9.4000000+04  2.0840712-01  :  3.8197103+02 

9.5000000+04  1.9900034-01  '  3.0204536+02 

9.5999999+04  1.9002996-01  3.8209968+02  t 

9.6999999+04  1.8147529-01  3*8215400+02 

9.0000000+04  1.7331642-01  /  3.8220031+02 

9.9000000+04  1.6553403-01 2  3.0226264+02 

1.0000000+05  1.5811203-01  ,  3.8231696+02 

1.0100000+05  1.5103148-01  3.8286560+02 

1*0200000+05  1.4427687-01  3.6341424+02 

1.0300000+05  1.3783281-01  ,  3.8396288+02 

1.0400000+05  1.3168462-01  3.8451153+02 

1.0498700+05  1.2589286-01  ;  3.8505304+02 
1.0500000+05  1.2581975-01  3.8507301+02 

1.0600000+05  1.2022873-01  3.8660922+02 

! *0700000+05  1.1490595-01 1  3.8814543+02 

1 .0000000+05  1 .0963644-01  ;  3  -  6960164+02 

1.0900000+05  1.0500642-01  :  3.9121789+02 


November  1,  1964 


P0/PS4S  ' 

4.3796843-02 
4.1755284-02 
3.9811541-02 
3.7960803-02 
3. 786 1613-02 
3.6198500-02 
3  .4520285-02 
3.2922047-02 
3.1399867-02 
2.9950022-02 
2.8568994-02 

J 

2.7253419-02 
2.6000115-02 
2.4806059-02 
2 .4781584-02 
2. 3668361-02 
2.2584296-02 
2.1551279-02 
2.0566821-02 
L. 9628589-0 2 
1.8734352-02 
1.7861990-02 

1.7069494-02 
1 .6294943—02 
1.5556520-02 
1.4852491-02 
1 .4182214-02 
1.3541123-02 
1.2930727-02 
1 .2348616-02 
1.1793442-02 
1.1263924-02 

1 .0798848-03 
1 .0277047-02 
9.8174247*03 
9.3769333-03 
8.9603753-03 
8.5664712*03 
6*5614960-03 
8.1810514-03 
7.6188316-03 
7*4739005-03 
7.1453742-03 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATHOSPHERE 

t  uteaycniATC  rni  n  ni« 

ALT  PO  »0 

1  *  1000000+05  1.0060917-01  3.92/ 5406+02 

l. 1100000+05  9.6027111-02  3.9429027+02 

1. 1200000605  9. 1851213-02  3.9582648602 

1.1300000405  8.7871100-02  3.9756269402 

1.1400000405  8; 407 6928-02  3.9889890402 

1.1500000*05  8.0*59377-02  4.0043511402 

1.1600000405  <■  7.7009649-02  4.0197132+02 

1.1700000+05  7.1719388.-02  4,0350754+02 

1.1800000*05  7,0580693-02  4.050*375*02 

1.1900000+05  6.7586077-02  *,0657995*02 

1 .2000000*05  6.4728458-02  -  4.0811617+02 

1.2100000+05  6. 200 U 11-02 3 +.0965238+02 

1.2200000+05  5.9397665-02  5  4. LI 18859*02  . 

1.2300090*05  5.6912097-02  i  4.1272480*02 

l .2400000+05  5.4538674-02  :>  4.1+26101+02 

1.2500000+05  5.2271988-02  4.1579722*02 

1.2600000+05  5.0106975-02  4.1733343*02 

1.2700000+05  4.8038463-02  .«  4.1886964*02 

1. 2800000+05  •  4^6062120-02  3'  4.2040585*02 
1.2900000*05  4.4173450-02  4.2194206*02 

1. 1000000*05  4.2368290-02  4.2347827*02 

1 . 3100000*05  +.0642673-02  4.2501448*02 

1.3200000+05  3.0992853-02  -i  4.2655069+02 

1.3300000+05  3.74X5250-02  0  4.2808690*02 

1.3400000*05  3.5906472-02  ;  4.2962312*02 

1.3500000+05  3.4463311-02  "J  4.3115932+02 

1.3600000*05  3.3082696-02 , 4.3269553*02 

1.3700000+05  3.1761728-02  .  4.3423175*02 

1.3800000+05  3.0497642-02  4.3576795*02 

1.3900000+05  2.9287812-02  :<  4.3730416*02 

1.4000000+05  2.0129739-02  3 *.3884038+02 

1.4100000+05  2.7021047-02  4.4037659+02 

1.4200000+05  2.5959480-02  4.4191280+02 

1.^300000+05  2.4942899-02  4.4344901*02 

1.4400000*05  2.3969250-02  :  +.4*98522+02 

l. +500000+05  2.3036591-02  4.46521*3*02 

1.4600000*05  '  2.2143068-02  4.4805764*02  , 

1.4700000+05  2.1286928-02  4.4959385*02 

1.4800000+05  2.0466485-02  +.5113006+02 

1.4900000+05  i. 9660150-02  4.5266627+0 2 

1.5000000+05  1.8926401-02  +.5*20249+02 

1.5100000+05  1.8203786-02  +.5573869+02 

1.5200000+05  1.7510930-02  +.5727491*02 

1.5300000+05  1.6846513-02  4.5881112+02 

1.5400000+05  1.6209294-02  4.6034732+02 

1.5419900+05  1.6085624-02  4.6065303+02 


PO/PSLS 

6.8324*50*»u5 

6.5342345-03 

6.2500826-03 

5*9792528-03 

5,72107*7-03 

5.4749148-03 

5.2401775-03 

5.0162893-03 

4.8027145-03 

4.5989437-03 

4.4044949-03 

4^2189106-03 

-44®*l3»?a403' 

3.8726250-03 

3.7111237-03 

3^568854-03 

3 • 4095587—03  • 

3,2688221—03 

3,1343304—03 

3.0058143-03 • 

.  .  •  -i  •  i  •  i  >  ■  i 

2*8829811-03  ' 

2.76*9602—03  > 

2.4532970-03 

2  .*439478-03 

2.4432819-03 

2.3490810-03 

2.2511361-03 

2.1613498-03 

2.0752342-03 

1.992910+-Q3 

1.9141083—03 
1.6386668-03 
1.7464322-03 
1.6972577-03 
1 .6310080—03 
1.56754 16-03 
1.506 7411-03 
1.448+845-03 
1.3926569-03 
1.3391 50 1-03 

1 *  287*607—03 
1.2386099-03 
1.1915439-03 
1.1463333-03 
1 ■ 1029132-03 
1. 0945560^*03 


3-12 


CONFIDENTIAL 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

L962  ATMOSPHERE 
STANDARD  DAY 


ALT  PO 

0.  1. *696000+01 

1.0000000+03  1 .*172636+01 

2  a  0000000+03  1 . 366*467+01 

3*0000000+03  1.3171155+01 

3.3110000+03  1.3020709+01 

4*0000000+03  1.2692363+01 

9*0000000+03  1.2227763+01 

6.0000000+03  '1*1277031+01 
7*0000000+03  1  •1339648+01 

8.0000000+03  1.0915900+01 

9.0000000+03  1*0504878+01 

1 k 000 0000+04  1.0106478+01 

1 .0744000+04  1  9*8180809+00  ■ 
1.1000000+04  !  9.7204031+00 
1.2000000+04  9*3463578+00 
1.3000000+0*  -  6*9840533+00 « 
1.4000000+0*  8.6332065+00 

1,5000000+04  8.2935373+00 

1.6000000+04  7*9647716+00  - 

1.7000000+04  i  7.6466390+00 
1.8000000+04  .  7*3388751+00 
1.9000000+04  :  7*0412194+00 

2.0000000+0*  5  6.7534152+00 
2.1000000+0*  :  6.4752120+00 
2.2000000+04  6.2063618+00 ■ 

2.3000000+04  5.9466227+00 

2.4000000+04  :  5*6937370+00 
2.5000000+04  5.4535303+00 

2*6000000+04  •  5*2197132+00 
2.7000000+04  4-  4*9940607+00  - 
2.8000000+04 4.7764114+00 ; 
2.9000000+0*  4 .36648 89+ 00 

3*0000000+04  4^3641005+00  • 
3.0715000+04  :  4*2236959+00 
3*1000000+04  4*1690372+00  ■ 

3*2000000+04  3.9810949+00 

3*3000000+04  3.8000726+00 

3.4000000+04  1  3.6257737+00 
3.5000000*04  3*4560058+00 

3*6000000+04  3*2965796+00 
3.6089000+04  3.2825137+00 

3*7000000+04  3*1419396+00 

3.8000000+0*  2*9944979+00 

3*9000000+04  2.6539751+00 

3*9400000+04  2*7996301+00 


TO  P0/»$L1 

5*1866799+02  1.0000000+00 

5*151 1637+02  9.6436729-01 

5*1154475+02  9-29*0657-01 

5*0797313+02  8. 9624078-01 

5*0686233+02  6.8600362-01 

5.0440525+02  6+6366103-01 

5.0083907*02  6^3204700-01 

4*9727288+02  820037663-01 

4.9370670+02  7.7162818+01 

4*9014052+02  7*4276033-01 

4 .8657434+02  7.1461203-01 

4*8300615+02  6.8770264-01 

4.8035491+02  6-6807844-01 

4.7944197+02  6.6143188+01 

4*7387579+02  6;3597970-0t 

4*7230960+02  6.1 132643-01 

4.6*74342+02  5^*745281+01 

4*6517724+02  5*6433976-01 

4.6161105+02  5  *4196866^01 

4.5804467*02  5.2032111-01 

4.5447869+02  >  4*9937906-01 
4.5091251+02  4.7912488-01 

4.4734632+02  4.5954104-01 

4.4378014+02  4*4061080-01 

4.4021395+02  j  4.2231640-01 
4*3664777+02  >  4*0464226+01 
4*3308159+02  3.6757192-01 

4.2951540+02  3*7108943-01 

4*2594922+02  3*8817918-01 

4.2236303+02  3*3962568+01 

4.1881685*02  3*2901438-01 

4.1525067+02  3*1073008-01 

!  1  •  -  1  .  *  >  ..  V...- 

4.1 166*48+02  2 .9695639-01 

4.0913466+02  2.6741606+01 

4.0611830+02  2.8368517-01 

4.0453212+02  2*7069649-01 

4^0098594+02  2.8687670*01 

3.9741975+02  2.4671840-01 

3.9383387+02  2.3530231-01 

3.9028739+02  2*2431615-01 

3*8997000+02  2.2336103-01 

3.6997000+02  2.1379556-01 

3.8997000+02  2.0376278-01 

3.8997000+02  1.9420081^01 

3,6997000+02  1.9050287-01 


y-  -  mb-'-!  I  1 


CONFIDENTIAL 


3-13 


CONFIDENTIAL 

GK4-J5G 


1962  ATMOSPHERE 
STANDARD  OAY 

ALT  PO  TO  PO/PSI.S 

4*0000000+04  2*7200467+00  3.8997000+02  1.8508756-01 


4.1000000+04  2.5924031+00 

4.2000000+04  2*4-707495+00 

4.2377000+04  2.4263826+00 

4.3000000+04  2.3548047+00 

4.4000000+04  2.2443008+00 

4.5000000+04  2.1389826+00 

4.6000000+04  2.0386066+00 

4.7000000+04  1.9429410+00 

4.7500000+04  1.8968050+00 

4.8000000+04  1.8517646+00 

4.9000000+04  1.7648669+00 

j  •  >  .  i  • 

5.0000000+04  1.6820470+00 

5.0583000+04  1.6355683+00 

5.1000000+04  1.6031136+00  * 

5.2000000+04  1.5278843+00 

5.2500000+04  :  1.4916041+00 
5.3000000+04  1.456 1854+00 

5.4000000+04  1.3878540+00 

5.5000000+04  1. 3227233+00 

5.6000000+04  1.2606519+00  • 

5.7000000+04  1.2014933+00 

5.7500000+04  1.1729634+00 

5.8000000+04  1.1451109+00 

5.9000000+04  1*0913743+00 

6.0000000+04  I  1.040 1594+00 
6. 1000000+049.91 34785-01 
6.1087000+04  9.8721113-01  . 
6.2000000+04  9.4482689-01 

6.2300000+04  1  9.2239158-01  . 
6.3000000+04  9.0048901-01  . 
6.4000000+04  8.9823178-01 

6.5000000+04  8.4795756-01  . 

6.5617000+04  7.9409690-01  : 

6.6000000+04  7.7957606-01 

6.7000000+04  7.4303722-01  , 

6.7500000+04  7.2543359-01. 

6.8000000+04  7. 0825865-01 

6.9000000+04  6. 7515336-01 


3.8997000+02  1.7640195-01 

3.8997000+02  1.«812894-01 

3.8997000+02  i. 6510497-01 
3.8997000+02  1.6023439-01 

3.8997000+02  1.3271508-01 

3.8997000+02  1.4554862-01 

3.8997000+02  1.3871846-01 

3.8997000+02  1.3220883-01 

3.8997000+02  1.2906947-01 

3.8997000+02  1.2600467-01 

3.8997000+02  1.2009165-01 

3.8997000+02  1.1445611-01 

3.8997000+02  l a  129344-0 L 
3.8997000+02  l .0908503-01 
3.8997000+02  1 .0396600-01 

3*8997000+02  1.0149728-01  . 

3.8997000+02  9.9087191-02 

3.8997000+02  9.4437326-02 

3.8997000+02  9.0005660-02 

3.8997000+02  8.5781974-02 

3.8997000+02  8.1756465-02 

3.8997000+02  7.9015145-02 

3.8997000+02  7.7919901-02 

3. 8 997 000+02  7.4263355-02 

3.6997000+02  7.0776400-02 

3.6997000+02  6 .7466985*02 

3.8997000+02  6.7175499-02 

3.6997000+02  6.4291432-02 

3.6997000+02  ■  6 .2764806-02 
3.8997000+02  6.1274429*02 

3.8997000+02  5*6399006-02 

3.8997000+02  5.5659517-02 

3.6997000+02  5.4032179-02 

3.9018013+02  5.3046820*02 

3.9072877+02  5.0560508*02 

3.9100308+02  -  4.9362655-02 
3.9127741+02  4.8193974-02 

3.9162605+02  •  4.9941300-02 


■'-14 


November  1,1 904 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
STANOARO  DAY 

ALT  PO  TO  PO/PStS 

7.0000000*04  6.4363841*01  9.9237469*02  1  4.  #794043*02 

7.1000000*04  -  6.1363367*01  3.9292333*02  4.l755284r-02 

7.2000000*04  5.6907041-01  3.9347197*02  3.9811641*02 

7.3000000*04  5.3787197-01 ? 3.9402061*02  3.7940803*02 

7.3069000*04  5.5641426-01  3.9409039*02  3.7661413*02 

7 .4000000*04  ;  5.31 97325-0 1  -*  3.9456925*02  3.4196504*02 

7.5000000*04  :  5.0731010-01  3.9511790*02  3^4520261*02 

7.4000000*04  4.8382241-01  3.9564454*02  3.292PO47-02 

7.7000000*04  4.6149244-01 2 3.9621518*02  3. 1399807*02 

7.6000000*04  4.4014993-01 3  3.9676362*02  2.9990022*02 

7 .9000000*04  42 1964994*0 1 2 3.9731246*02  2.6966994*02 

6^0000060*04 4.0091424-01  3.9764110*02  .  2.7263419-02 

6.0999999*04  !  3.8209770-01 2  3.9640974*02  :  2.6000119*02 
8 .1999999*04  1.6454976-01 ;>  3.9699636*02  2.4804096*02 

8.2020999*04  6.4419014*01  •?.  3.9696990*02  2.4761584*02 

8.3000000*04  j-  3.4763024-01 3.9950702*02  2.3666861*02 

6.4000000*04!  3*3169861*01 4.0006966*03  2.2964204*02 

8.5000000*04  <  3.1671759-01  4.0060430*02  2.1662229*02  ' 

6. 6999999*04  9*0225000-0 1>:  4.0115294*02  :  240546822*02 

8.6999099*0*  2.6846175-01  •;  4.0170159*02  149628968*02 

8 .-8000000*04  2.7532003-01  4.0229022*02  1.8734852*02 

8.9000000*04  2.6279373-01  4. 0279867*02  1.7861990-02  ' 

•  .*»  i-t-'U*  .•*•••'  I  ...  .,-.««•••  •■  'I  »  »•  t 

9.0000000*04  2.5085324-01 ■«;  4.0334791*02  1.7049494*02 

9«  0999999*04  *  2*6947048-0 1  440369615*02  1 44294943-02 

9.1999999*04  2.2861462*01  4.0444479*02  1.6964520-02 

9.3000000*04  2.1827221*01  4^0499343*02  1.4662491-02 

9.4000000*04  2.0640712*01  4.0554208*02  1.4161214*02 

9.5000000*04  1.9900034*01  4*0409071*02  1.3541123*02 

9.5999909*04  1.9002996*01  4.0663936*02  1.2930727*02 

9. 69999 9 9*041. 814 7 529- 01  4.0718800*02  1.2346616-02 

9.8000000*04  1.7331642*01  4.0773664*02  1.1X9*442-02 

9.9000000*041  1.6593463*01  4.0628528*02  1.1263924-02 

1.0000000*05  1.5611203-01  4.0863392*02  1.0756848*02 

L.O 100000*05  1.5103148-01  4.0936256*02  1.0277047*02 

1 .0200000*05  1.4427687*01  4.0993120*02  9.8174247*03 

1.0300000*05  1.3783281*01  4.1047984*02  9.3789333-03 

1.0400000*05  1.3168462-01  4.1102849*02  8.9605753-03 

1.0498700*05  1.2989266*01  .  4.1156999*02  8.5664712-03 

1.0500000*05  1.2561975-01  4.1159997*02  8.0414960-03 

1.0600000*05  1.2022673-01  4.1312616*02  8; 16 *0514-03 

1.0700000*05  1.1490595-01  4.1466239*02  7.8168316*03 

1.0800000*05  1.0983644-01  4.1619860*027. 47 39005-03 

1.0900000*05  1.0500842-01  4.1773481*02  7.1453742-03 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 


3-15 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
STANDARD  DAY 

ALT  rO  To 

1.1000000+05  1.0040917-01  4.1927102+02 

l. I 100000*05  9.6027111-02  4.2080723+02 

1.1200000+05  9.1651213*02  4.2234344+02 

1.1300000+05  8:7871100-02  4.2387965+02 

1.1400000+05  8 .407692 8*02  4.2541586+02 

1.1500000+05  8:0459377*02  4.2695206+02 

1.1600000+05  7.7009649*02  4.2846828+02 

1.1700000*05  7:1719388-02  4.3002449+02 

1.1800000+05  7.0530693*02  4.3156071+02 

1.1900000+05  6.7586077*02  4.3309692+02 

1*2000000+05  6.4728458*02  4.3463312+02 

1.2100000+05  6.2001111*02  4.3616934+02 

1.2200800+05  5.9397666*02  4.3770555+02 

1.2300000+05  5.6912097*02  4.3924174+02 

L. 2400000+05  5.4538674*02  4.4077797+02 

1.2500000+05  5+2271988402  >4.42314X8+02 

1.2600000+05  5.0X06878*02  >  4.4369039+02 

1.2700000+Q5  4.8038463*02  4.4538660+02 

1.2800000+05  4*6062120402  >  4:4692 281*02  ; 

1.2900000+05  4.4173490*02  i  4.4845902*02 

1.3000000+054. '2 368290-02  4.4999523+02 

1*3100000+05  4*0642673*02  4.5153144+02 

1.3200000+03  9:8992689*02  3  4.5306765+02 

1.3300000+05  3.7415250+02  4 .5460386+02 

1.3400000+05  3.5906472*02  .  4^614007+02  ! 

1,3500000+05  3.4463311*02  '  4.5787629+02 

l ,3600000+05  3 *3062696*02  > 4:5921249+02 

1.3700000+05  3.1761728*02  4.6074871+02 

1.3800000+05  3.0497642-02  4:6228492+02 

1.3900000+05  2.9287812*02  V  4.6382113+02 

1.4000000+05  2.8129739*02  i  4.6935734+02 

1.4100000+05  2:7021047*02  4.6689359+02 

1,4200000+05  2.5959488*02  >  4,6842976+02 
1 .5300000+05  1  2.4942899*02  4,6996597*02 

1 .4400000+05  2 .3969250*02  ■  4.7 150219+02 

1.4500000+05  2.3036591*02  4.7303839+02 

1.4600000+05  2.2X43068*02  4.7457460+02 

1:4700000+05  2.1286928*02  4.7611082+02 

1.4800000+05  2.0466465*02  4.7764702+02 

1.4900000+05  1.9660150-02  4.7918323+02 

1.5000000+05  1.8926401*02  4.8071949+02 

1.5100000+05  1.6203786*02  4.8225566+02 

1,5200000+05  1.7510930*02  4.8379167+02 

1:5300000+05  1.6846515*02  4:8532808+02 

1.5400000+05  1.6209294-02  4:8686429+02 

1.5419900+05  1.6085624*02  4.6716999+02 


PO/'+SLS 

6.6324150*03 
6.9342345*01 
6.2500826*03 
5.9792526-03 
5.7210757-03 
5.47+9148-03 
5,2401775*03 
5:0162893*03 
4.6027145*03 
i  4:5989437*03 

4.4044949*03 
4:2189106*03 
4:0417572*03 
3.8726250*03 
3.7111257*03 
3.5568884*03 
3 .4099587*03 
3.2664121403 
3  « 1343904-03 
3.0^58X45*03 

2.80298X1*03 
2:7655602*03 
2.6932970*03 
2.6489470*09 
2.4432819*03 
2:04»06t0*03 
2 .251X361403 
2.1012490*03 
2.0752342*03 
1.9929104*09 

.  ....  I  ,  I  m  t  ■ 

1.9141085*03 
1:8386660*03 
1:7664322*03 
1:4*72832*03 
1.6310060*03 
1.5675416*03 
1.5067411-03 
1 .4484845*03 
1.3926569*03 
1 .3391501*03 

1:2070607*09 
1.2386899-03 
1.1915439*03 
1.1463333*03 
1.L02 9732*03 
1.0943580*03 


3*16 


CONFIDENTIAL 


November  1,  1954 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 


1962  ATMOSPHERE 

rurirnurni  Aire  unr  rtAW 

I  in  knnwvini  b  *  «w  •  • 


ALT 

0. 

l.OQOQOOC+03 

2.0000000*03 

3.0000000*03 

3.3110000*03 

4.0000000*03 

3.0000000*03 

6.0000000*03 

7.0000000*03 

8.0000000*03 

9.0000000*03 

1.0000000*04 : 

1.0744000*04 

1.1000000*04 

1.2000000*04 

1.3000000*04 

lo 4000000*04 

1.9000000*04 

1 .6000000*04 

1.7000000*04 

1.8000000*04 

1.9000000*04 

.  .  i  >  .  I- 

2.0000000*04 
2.1000000*04 
2.2000000*04 
2.3000000*04 
2.4000000*04 
2  *  3000000*04 
2.6000000*04 
2.7000000*04 
2.8000000*04 
2.9000000*04 

3.0000000*04 

3.0715000*04 

3.1000000*04 

3.2000000*04 

3.3000000*04 

3.4000000*04 

3.3000000*04 

3.6000000*04 

3.6089000*0* 

3.7000000*04 

3.8000000*04 

3.9000000*04 

3.9400000*04 


P0 

1.4696000*01 

1.4172636*01 

1.3664467*01 

1.3171155*01 

1.3020709*01 

1.2692363*01 

1.2227763*01 

1.1777031*01 

1.1339848*01 

1.0915900*01 

1.0504878*01 

1.0106478*01 

9.8180809*00 

9.7204031*00 

9.3463578*00 

8.9840533*00 

8.6332065*00 

8.2935373*00 

7.9647716*00 

7*6466390+00 

7.3388751+00 

7*0412194*00 

6.7534152+00 

6.4752120+00 

6.2063618*00 

5.9466227+00 

5.6957570*66 

5.4535303+00 

5.2197132+00 

4*9940807*00 

4*7764114*00 

4.5664889+00 

4.3641005+00 

4.2238959+00 

4.1690372+00 

3.9810949*00 

3.8000726+00 

3.6257737+00 

3.4580058+00 

3.294*796+00 

3.2825137+00 

3.1419396+00 

2.9944979+00 

2.8539751+00 

2.7996301+00 


TO 

5.4069399+02 

5.3697522+02 

5.3325646+02 

5.2953770+02 

5.2838117+02 

5.2582684402 

5.2211953*02 

5.1837091+02 

5.1462228+02 

5.1087366+02 

5.0712504*02 

5.0337643+02 

5.0058745+02 

4.9964316+02 

4.9595452+02 

4.9226589+02 

4.8857725*02 

4.8488861+02 

4.8116552+02 

4.7744243*02 

4.7371934*02 

4.6999625+02 

4.6627316+02 

4.6261006+02 

4.5894697*02 

4.5528388+02 

4.5162079+02 

4.4795769*02 

4.4428747*02 

4.4061723+02 

4*3694701*02 

4.3327677*02 

4.2960654+02 

4.2698233+02 

4.2597537+02 

4.2244219+02 

4.1890900+02 

4.1537581+02 

4.1184263+02 

4.0830945+02 

4.0799499+02 

4.0643768+02 

4.0472823*02 

4.0301877+02 

4.0233499+02 


P0/PSLS 
1.0000000+00 
9.6438729—01 
9.2980857-01 
8.9624078-01 
8.8600363-01 
6.6346103-01 
8. 3204700-01 
6.0137663-01 
7.716281S-01 
7.4278033-01 
7.1481203-01 

6.8770264-01 
6.4807844-01 
6.6143186-01 
6.35979T0-01 
6.1132643-01 
5*8745281-01 
5.6433976-01 
5  *4196866—01 
5.2032111-01 
4.9937908-01 
4.791 2486-01 

4.5954104-01 
4. 4061050-01 
4.2231640-01 
4.0464226-01 
3.8757192-01 
3.7108943-01 
3.5517918-01 
3.3982585-01 
3.2501438-01 
3.1073005-01 

2.9695839-01 
2.8741806-01 
2.8366517-01 
2.7089649-01 
2.5857870-01 
2 .4671840-01 
2.3530251-01 
2.2431815-01 
2.2336103-01 
2.1379556-01 
2.0376278-01 
1.9420061-01 
1.9050267-01 


November  1,  1964 


3-17 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 


ALT  PO 

4- 0000000*06  2.7200467*00 

4.1000000*04  2.5924031*00 

4.2000000*04  2.470749^*00 

4.2377000*04  2.4263826*00 

4.3000000*04  2.3548047*00 

4.4000000*04  2.2443008*00 

4,5000000*04  2.1389826*00 

4 . 6000000* 04  2.0386066*00  - 

4.7000000*04  1.9429410*00  : 

4.7300000*04  1.8966050*00 x 

4.8000000*04  1.8517646*00 

4.9000000*04  1.7648669*00 

5.0000000*04  1.6820470*00 

5.0583000*04  1.6355683*00 

5.1000000*04  1.6091136*00 

5.2000000*04  1.5278843*00 

5.2500000*04  1 .4916041*00 

5.3000000*04  1.4561854*00 

5*4000000*04  1.3*78510*00 

5 • 5000000*04  1 .3227233*00 

f ,6000000*04  1.2606519*00 

5*7000000*04  :  1.2014933*00 
5.7500000*04  1.1729634*00 

5.8000000*04  1.1451109*00 

5.9000000*04  1.0913743*00 

6.0000000*04  1.0401594*00 

6.1000000*04  9.9134785-01 

6.1087000*04  9.8721113-01 

6.2000000*04  9 • 44826 89*0-1 

6.2500000*04  9.2239158-01  : 

6. 3000000*04  9.0048901-01 

6.4000000*04  8.5823178-01 

'6.5000000*04  ■  8.1795756-01 
6.5617000*04  7.9405690-01 

6.6000000*04  7^7957606-01 

6.7000000*04  7.4303722-01 

6.7500000*04  7.2543359-01 

6.8000000*04  7.0825865-01 

6.9000000*04  6.7515336-01 


nui  vm 

TO  PO/PSLS 

4.0246096*02  1.6508756-01 

4.0267090*02  1.7640195-01 

4.0288085*02  1.6*12394-01 

4.0295999*02  :  1.6510497-01 
4.0309656*02  1.6023439-01 

4.0331578*02  1.5271508*01 

4.0353499*02  1 .4554862-01 

4.0377499*02  1.3871846-01 

4.0401499*02  lw32£0883M>» 

4.0413499*02  1.2906947-01 

4.0425500*02  1.2600467-01 

4.0449499*02  1.2009165-01 


4.0473499*02  •  1. 1445611-01 
4.0484499*02  1*112 9344-01 
4 *0488632 *02  •  1*0908503-01 
4.0498543*02  1 .0396600-01 
4.0503500*02  1.0149728-01 
4 .0508499+02  9.9087191*02 
4.0518500+02  9.4437326-02 
4*0528499*02  9.0005668*82 
4.0536500*02  6.5781974-02 
4.0544499*02  8V 17564*5-02 
4.0548499+02  7*. 981514**01 
4.0553499+02  7*7919901-02 
4.0563499+02 i  7.4263355-02 

4.0573499*02  7.0778400-02 
4*0589919+02  6* 7406985*02 
4.0586999*02  6.7175499-02 
4.0594430+02  6.4291432-02 
4.0598499+02  6.2764808-02 
4.0603499+02  6 .1274429-02 
4.0613499+02  5*8399006-02 
4*0623499+02  5*5656517*02 
4.0633371*02  5 .4032179-02 
4.0650006*02  5.3046820-02 
4.0693437*02  5.0560508-02 
4.0715154*02  4.9362655-02 
4.0745870*02  ■  4.8193974-02 
4 <>0807302+02  ■  4.5941300-02 


3-18 


CONFIDENTIAL 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 


1962  ATMOSPHERE 
*  wt i  ATP  wnr  nAV 


ALT 

7.0000000+04 

7.1000000+04 

7.2000000+04 

7.3000000+04 

7.3055000+04 

7.4000000+04 

7.5000000+04 

7.6000000+04 

7.7000000+04 

7.0000000+04 

7.9000000+04 

8 .0000000+04 ' 

8.0999999+04  ' 

8.1999999+04 

8  •'2020999+04  * 

8.3000000+04 

8 .4000000+04 ! 

8 .5000000+04 

8.5999999+04 

8.6999999+04 

8.8000000+04 

8.9000000+04 

9.0000000+04  1 

9.0999999+04 

9.1999999+04 

9.3000000+04 

9.4000000+04 

9.5000000+04 

9.5999999+04 

9.6999999+04  ! 

9.8000000+04 

9.9000000+04 

1.0000000+05 
1.0100000+05 
1. 0200000+05 
1.0300000+05 
1.0400000+05 
1.0498700+05 
l. 0500000+05 
1.0600000+05 
1.0700000+05 
1.0800000+05 
1.0900000+05 


P0 

6.4363841-01 

6.1363567-01 

5.8507041-01 

5.5787197-01 

5.5641426-01 

5.3197325-01 

5.0731010-01 

4.8382241-01 

4.6145244-01 

4.4014553-01 

4.1984994-01 

4.0051624-01 

3.8209770-01 

3.6454978-01 

3.6419016-01 

3.4183024-01 

3.3189881+01 

3.1671759-01 

3.0225000-01 

2.8846175-01 

2-7532003-01 

2.6279373-01 

2.5085328-01 
2.3947048-01 
2.2861862-01 
2.1827221-01 
2.0840712-01 
1.9900034-01 
l • 9002996-01 
1.6147529-01 
1.7331642-01 
1.6553463-01 

1.5811203-01 

1.5103148-01 

1.4427687-01 

1.3783281-01 

1.3168462-01 

1.2589286-01 

1.2581975-01 

1.2022873-01 

1.1490555-01 

1.0983644-01 

1.0500842-01 


TO 

4.0368734+02 

4.0931027+02  . 

4.0993320+02 

4.1055613+02 

4.1059039+02 

4.1116244+02 

4.1180894*02 

4.1243326+02 

4.1305758+02 

4.1368191+02 

4.1430622*02 

4.1493055+02 

4.1560071*02 

4.1627087+02 

4^1628495+02 

4.1693144+02 

4.1759179+02 

4.1825215+02 

4.1892647+02 

4.1960079+02 

4.2027511+02 

4.2094943+02 

4.2162375+02 

4.2228807+02 

4.2295239+02 

4.2361671*02 

4.2428103+02 

4.2494535+02 

4.2564967+02 

4.2635399+02 

4.2705832+02 

4.2776263+02 

4.2846696+02 

4.2901560+02 

4.2956424+02 

4.3011288+02 

4.3066L52+02 

4.3120303+02 

4.3122301+02 

4.3275921+02 

4.3429543+02 

4.3583164+02 

4.3736784+02 


PQ/PSLS 
4  * 37 96843-02 
4*1755284-02 
3.9811541-02 
3.7960803-02 
3.7861613-02 
3.61.98506-02 
3.4520289-02 
3.2922047-02 
3.1399867-02 
2.9950022-02 
2.8568994-02 

2.7258419-02 
2.6000119-02 
2.4804055-02 
2.4781584-02 
2. 3668361-02 
2.2584296-02 
2.1551279-02 
2.0566821-02 
1 .9628589-02 
1.8734852-02 
1.7881990-02 

1.7069494-02 
1 .6294943-02 
1.5556520-02 
1.4852491-02 
1.41 8 L 214-02 
1.3541123-02 
1.2930727-02 
1*2348618-02 
1.1793442-02 
1.1263924-02 

1.0758848-02 
1 .0277047-02 
9.8174247-03 
9.3789333-03 
8^9605753-03 
8.5664712-03 
8.5614960-03 
8. 1810514-03 
7.8188316-03 
7.4739005-03 
7.1453742-03 


November  ls  1964 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 


ALT 

1.1000000+05 
1 • 1100000*05 
1 .1200000+05 
1.1300000+05 
1.1400000+05 
1.1500000+05 
1.1600000+05 
1.1700000+05 
1.1600000+05 
1.1900000+05 

1.2000000+05 
1.2100000+05 
1.2200000+05 
1.2300000+05 
1. 2400000+05 
1.2500000+05 
1.2600000+05 
1.2700000+05 
1.2800000+05 
1.2900000+05 

1.3000000+05 

1.3100000+05 

1.3200000+05 

1.3300000+05 

1.3400000+05 

1.3500000+05 

1.3600000+05 

1.3700000+05 

1.3800000+05 

1.3900000+05 

1.4000000+05 

1.4100000+05 

1.4200000+0S 

1.4300000+05 

1.4400000+05 

1.4500000+05 

1.4600000+05 

1.4700000+05 

1.4800000+05 

1.4900000+05 

l. 5000000+05 
1.5100000+05 
1.5200000+05 
1,530000+05 
1.5400000+05 
1.5419900+05 


1962  ATMOSPHERE 
ini ERnEOTATE  HOT  OAV 

PO  TO  PO/PSIS 

1.0040917-01  4.3890406+02  6.8324150-03 

9.6027111-02  4.4044027+02  6*5342349-03 

9.1851213-02  4.4197648+02  6.2500828-03 

8.7871100-02  4.4351269+02  5*9792528-01 

8.4076928-02  4.4504890+02  5.7210757-03 

8. 0459377-02  4.4656511+02  5*4749168-01 

7*7009649-02  4.4812132+02  5,2401775-03 

7.3719388-02  4.4965754+02  5.0162893-03 

7.0580693-02  4.5119374+02  4.8027145-03 

6.7586077-02  4.5272995+02  4.5989437-03 

6.4728458-02  4.5426617+02  4*4044949-03 

6.2001111-02  4.5580238+02  4.2169106-03 

5.9397665-02  4*5733858+02  4.0417572-03 

5*6912097-02  4*5887480+02  3*8726250-03 

5.4538674-02  4*6041101+02  3.7111237-03 

5*2271988-02  4.6194721+02  3*5568854-03 

5*0106875-02  4*6348343+02  3*4095587-03 

4.8038463-02  4.6501964+02  3.2686121-03 

4*6062120-02  >  4*6655585+02  3*1343304-03 

4*4173450-02  4*6809206+02  3*0058145-03 


4.2368290-02 

4*0642673-02 

3*8992853-02 

3.7415250-02 

3.5906472-02 

3*4463311-02 

3.3082696-02 

3.1761728-02 

3.0497642-02  : 

2.9287812-02 

2.8129739-02 
2.7021047-02 
2. 5959488-02 
2*4942899-02 
2.3969250-02 
2.3036591-02 
2.2143068-02 
2.1286926-02 
2.0466485-02 
1.9680150-02 

1.8926401-02 

1.8203786-02 

1.7510930-02 

1.6846515-02 

1.6209294-02 

1.6085624-02 


4.6962827+02 

4.7116448+02 

4.7270069+02 

4.7423690+02 

4.7577311+02 

4.7730932+02 

4*7884553+02 

4.8038175+02 

4.8191795+02 

4.6345416+02 

4.6499038+02 

4.8652658+02 

4.8806280+02 

4.8959901+02 

4.9113522+02 

4.9267142+02 

4.9420763+02 

4.9574385+02 

4.9728006+02 

4.9861627+02 

5.0035248+02 

5.0188869+02 

5*0342491+02 

5.0496112+02 

5.0649732+02 

5.0680302+02 


2*8829611-03 

2*7655602-03 

2.6532970-03 

2.5459478-03 

2.4432819-03 

2.3450810-03 

2.2511361-03 

2*1612498-03 

2.0752342-03 

1*9929104-03 

1.9141085-03 

1.8386468-03 

1.7664122-03 

1.6972577-03 

1,6310050-03 

1.5675416-03 

1.5067411-03 

1.4484645-03 

1.3926569-03 

1.3391501-03 

1.2878607-03 

1*2386899-03 

1,1915439-03 

1.1463333-03 

1.1029732-03 

1.0945580-03 


3  20 


CONFIDENTIAL 


November  1,  1964 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 

1962  ATMOSPHERE 
nil;  »T0  2iuA  nui  uAt 

ALT  PO  TO 

0.  1*4696000+01  5.6260.999+02 

K 0000000+03  •  1.4172636+01  3. 5 66340 9+02 

2.0000000+03  1.3664467+01  3.5496818+02 

3.0000000+03  1.3171155+01  5.3110229+02 

3.3110000+03  1. 3020109+01  5*4989999+02 

4.0000000+03  1 .2692363+01  :  5.4724842+02 

5*0000000+03  1.2227763+01  5.4339999+02 

6.0000000+03  1.1777031+01  5.3946893+02 

7.0000000+03  1.1339848+01  5.3553787*02 

8.0000000+03  1.0915900+01  5.3160682+02 

9.0000000+03  1. 0504878+01  5.2767573+02 

1+0000000+04'  1.0106478+01  S. 2374470+0 2 
1.0744000+049. 8180809+00  5*2082000+02 

1.1000000*04 U  9.7204031+00  5.1984436+02 

1*2000900604  9.3463378+00 u 5. 1603326+02 
1.3000000+04  0.9840533+00  5.1222217+02 

1.4000000+04  !  8.6332065+00  5.0041109+02 

1.6000000+04  f  0+2935373+00  5.0459999+02 

1.6000000+04  '  7 .9(1677 16+00  5.0071999+02 

1.7000000+04  «  7.6466390+00  4.9683999+02 

1.8000000+04  1  7.3388751+00  4+9295999+02 

1.9000000+04  7.0412194+00  4.8907999+02 

’  2.0000000+04  '  6.7534152+00  4.6519999+02 
2. 1000000+04  :  6 +47 5 2120+00  *  4.8 143999+02 
2*2000000+04  :  6.2063618+00  4.7767999+02 

2.3000000+04  5*9466227+00  4.7391999+02 

2.4000000+04  3.69579-70+00  4.7016000+02 

2.9000000+04  !  5*4335303+00 ■«  4*6640000+02 
2.6000000+04  !■  5*2197132+00  4*6262071402 

2.7000000+04  4.9940807+00  4*5885144+02 

2.8000000+04  4.7764114+00 »  4.5507716*02 

2. 9000000+04  f  4*5664009+00 <  4.5130286*02 

3.0000000+04  4*3641005+00  4.4752860+02 

3*0715000+04  !  4*2238959+00  4*4482999+02 

3.1000000+04  4.1690372+00  4.4383244+02 

3.2000000+04  3.9810949+00  4.4033225+02 

3.3000000+04  3.0000726+00  4*3683206+02 

3.4000000+04  3.6237737+00  4*3333188+02 

3*5000000+04  3.4580058+00  •  4.2983170+02 

3. 6000000+043. 2965796+ 00 »  4*2633451+02 
3.6009000+04  3.2825137+00  4*2602000+02 

3*7000000+04  I  3*1419396+00  -  4*2290537+02 
3.0000000+04  2.9944979+00 >  4.1940446*02 

3.9000000+04  2.8339751*00  4*1606755+02 

3.9400000+04  2.7996301*00  4*1470000+02 


PO/RSLS 
1.0000000+00 
9.6466729-01 
9.2980857-01 
8.9624076-01 
8.8600367-01 
8  *6366103-0 1 
8*3204700-01 
8.0137663-01 
7.7162818-01 
7.4278033-01 
7. 148 1103-01 

t 

6.8770264-01 
6.6807844-01 
6.6143186-01 
6.3597970-01 
6.1132643-01 
5*0765201+01 
5  « 6433976-0 1 
5.4196066+01 
5*2032111-01 
4*9937908-01 
:i  4*7912488+01 

>  4*6954104+01 
3 4*4061050-01 
3 4*2231640-01 
ii  4*0464226+01 
3*8767192-01 
3.7108943-01 
3.6517916-01 
3.3982585-01 
3.2501438-01 
:  3  « 1073005—01 

2. 9695839-01 
2.8741806-01 
2.8366517-01 
2.7069649-01 
2 .565 7670-01 
2.4671640-01 
2.3550251-01 
2.2431815-01 
2.2536103-01 
2.1379556-01 
2.03762.78-01 
1.9420061+01 
1 *9050267-01 


November  1,  1904 


CONFIDENTIAL 


3-21 


CONFIDENTIAL 

GE4/J5G 


IQ#.?  ATMHSPHFftF 
MIL  STO  210A  HOT  DAY 


ALT  PO 

4.0000000*04  2 .7200467+00 

4.1000000*04  2.5924031*00 

4.2000000*04  2.4707495*00 

4.2377000*04  2.4263826*00^ 

4.3000000*04  2.3540047*00 

4.4000000*04  2.2443000*00  ■* 

4.5000000*04  2.1309026*00 

4.6000000*04  2.0306066*00  • 

4.7000000*04  1.942 9410*00 

4.7500000*04  1.0960050*00 

4.0000000*04  1.0517646*00 

4. 9000000*04  1 .7640669*00 

5.0000000*04  1.6020470*00 

5.0563000*04  1.6355683*00 

5. 1000000*04  1.6031136*00 

5.2000000*04  1.5270043*00 

5.2500000*04  1.4916041*00 

5. 3000000*04  l .4561054*00  * 
5.4000000*04  1 .3070510*00- 

5 w 5000000*04  1 .3227233*00  • 

5.6000000*04  2.2606519*00 
5.7000000*04  1.2044933*00 : 

5. 7500000*04  1 • 1729634*00 

5.0000000*04  1.1451109*00 

5.9000000*04  1.0913743*00 

6.0000000*04  1.0401594*00 

6.1000000*04  9.9134785*01 

6.1087000*04  9.8721123*01  s 

6.2000000*04  9.4402609*01 

6.2500000*04  9.2219150*01 

6.3000000*04  9.0048901*01 

6.4000000*04  0.5023170*01 

6.5000000*04  8.1795756*01 

6.5617000*04  7.9405690-01 

6.6000000*04  7.7957606-01 

6.7000000*04  7.4303722-01 

6.7500000*04  7.2543359-01 

6.8000000*04  7.0825065-01 

6.9000000*04  6.7515336-01 


TO  rwr rSLS 

4. 1495193*02  1 .0500756-01 

4.1537101*02  1.7640195*01 

4.1579170*02  1.6012394-01 

4.1594999*02  1.6510497*01 

4.1622313*02  1.6023439*01 

4.1666157*02  1.5271500*01 

4.1709999*02  1.4554062-01 

4.1750000*02  1.3871846*01 

4.1005999*02  1.3220003*01 

4.1029999*02  1.2906947*01 

4.1053999*02  1.2600467*01 

4.1901999*02  l .2009165-01 

4.1950000*02  1.1445614*01 

4.1971999+02  i.l 129344-01 
4.1900265+02  1 .0908503*01 

4.2000008+02  l .0396600*01 
4.2010000+02  1.0449720*01 

4.2020000+02  9.9007191*02 

4.2039999+02  9.4437326*02 

4.2060000+02  9.0003660*02 
4.2075999+02  >'  0.5701974*02 
4.2092000+02  0.1796405*02 

4.2100000+02  7.9015145*02 

4.2110000+02  7 .7919901*02 

4.2129999+02  :  7.4263359*02 

4.2150000+02  7 .0770400*02 

4.2174030+02  6.7456905*02 

4.2176999+02  6.7173499*02 

4.2191661+02  6.4291432*02 

4.2200000*02  6.2764006*02 

4.2210000+02  6.1274429*02 

4.2230000+02  5.0399006*02 

4.2250000+02  5.5650517*02 

4.2269744+02  5.4032179*02 

4.2282000+02  5.3046820*02 

4.2314000+02  5.0560508*02 

4.2330000+02  4.9362655*02 

4.2363999+02  4.8193974-02 

4.2431999+02  4.5941300-02 


n 


i 
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ALT 

0000000*04 
741000000*04 
n 2000000*04 
713000000*04 
713095000*04 
714000000*04 
715000006*04 
716000000*04 
717000000*04 
718000000*04 
719000000*04  : 

810000000*04  : 
010908999*04  i 
81 1968999*04  : 
012020999*04 : 
813000000*04 
814000000*04 
815000000*04  : 
015990999*04 
816099999*04 
91 S000Q00*04 
019000000*04  : 

910000000*04 
01 099(9990*04 
911999999*04 
913000000*04 
914000000*04 
915006000*04 
9.5999999*04 
916999999*04 
918060000*04 
919006000*04 

110060000*05 
1.0100000*05 
I 1 0200006*05 
110300000*05 
110400000*05 
110498700*05 
110506000*05 
110600000*05 
1.0700000*05 
U 0800000*05 
110900000*05 


1962  ATMOSPHERE 
MIL  STD  210A  HOT  OAY 

PO  TO 


6.4363841-01 
6.1363567-01 
5.8307041-01 
5.5787197-01 
5.5641426-01 
5.3197325-01 
5.0731010-01 
4.8382241-01 
4.6145844-01 
4.4014553-01 
4.1 984994-0 L 

4.005 1624-Q1 
3.8209770-01 
3.8454978-01 
3.6419016-01 
3.4783024-01 
3.3189881-01 
3. 167 1759-0 L 
3.0225000-01 
2.8846175-01 
2.7532003-01 
2. 6279373-01 

2.5085328-01 

2.3947048-01 

2.2861862-01 

2.1827221-01 

2.0840712-01 

1.9900034-01 

1.9002996-01 

1.8147529-01 

1.7331642-01 

1.6553463-01 

1.5811203-01 
1.5103148-01 
1.4427617-01 
1.3783281-01 
1. 3168462-01 
1.2589286-01 
1.2581975-01 
1.2022973-01 
l  A 490555-01 
1.0983644-01 
1.0500842-01 


4.2500000*02 
4.2569721*02 
4.2639443*02 
4.2709165*02 
4.2713000*02 
4.2779562*02 
4.2850000*02 
4.2919999*02 
4. 2990000*02 
4.3059999*02 
4.3130000*02  . 

4.3200000*02 

4.3279168*02 

4.3358337*02 

4.3360000*02 

4.3435585*02 

4.3512793*02 

4.3590000*02 

4.3669999*02 

4.3749999*02 

4.3829999*02 

4.3909999*02 

4.3989999*02 

4.4067999*02 

4.4145999*02 

4.4223999*02 

4.4301999*02 

4.4380000*02 

4.4466000*02 

4.4552000*02 

4.4638000*02 

4.4723999*02 

4.4809999*02 

4.4864864*02 

4.4919728*02 

4.4974592*02 

4.5029457*02 

4.5083607*02 

4.5085605*02 

4.5239226*02 

4.5392846*02 

4.5546468*02 

4.5700069*02 


PO/PSLS 

4.3796843-02 

4^1755284^02 

3.9811541-02 

3.7960803-02 

3.7861613-02 

3.6198506-02 

3.4520285-02 

3.2922047-02 

3.1399867-02 

2.9950022-02 

2.8568994-02 

2.7253419-02 

2. 6000 L 15-02 

2.4806055-02 

2.4781584-02 

2.3668361-02 

2.2584296-02 

2.1551279-02 

2.0566821-02 

1 .9628589-02 . 

1.8734352-02 

1.7861990-02 : 

1.7069494-02 : 

1.6294943-02 

1.5556520-02 

1.4852491-02 

1.4181214-02 

1.3541123-02 

1.2930727-02 

1.2348618-02 

l. 1793442-02 

i. 1263924-02 

L.07S884B-02 
1.0277047-02 
9.8174247-03 
9.3769333-03 
8.9605753-03 
8.5664712-03 
8.5614960-03 
8.' 1810514—03 
7.8188316-03 
7.4739005-03 
7.1453742-03 
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1962  ATMOSPHERE 


MIL  STO 

ALT  PO 

1. 1000000+05  1.00*0917-01 

1.1100000+05  9.6027111*02 

1.1200000+05  9.1851213*02 

1.1300000+05  8,7871100-02 

1.1400000+05  8.4076928*02 

1.1500000+05  8.0459377*02 

1.1600000+05  7.7009649*02 

1.1700000+05  7.3719388*02 

1.1800000+05  7.0580693*02 

1.1900000+05  6.7586077*02 

1.2000000+05  6.4728458*02 

1.2100000+05  6.2001111*02 

1.2200000+05  5.9397665*02 

1.2300000+05  5.6912097*02 

1.2400000+05  5.4538674*02 

1.2500000+05  5.2271988*02 

1.2600000+05  5.0106875*02 

1.2700000+05  4.6038463*02 

1.2800000+05  4.6062120*02 

1*2900000+05  4.4173450-02 

1.3000000+05  4.2368290*02 

1.3100000+05  4.0642673*02 

1. 3200000+05  3.8992853*02 

1*3300000+05  3.7415250*02 

1.3400000+05  3.5906472-02 

1.3500000+05  3.4463311*02 

1.3600000+05  3.3082696*02 

1.3700000+05  3.1761728*02 

1.3800000+05  3.0497642*02 

1.3900000+05  2.9287812*02 

1.4000000+05  2.8129739*02 

1.4100000+05  2.7021047-02 

1.4200000+05  2.5959488*02 

1.4300000+05  2.4942899-02 

1.4400000+05  2.3969250*02 

1.4500000+05  2.3036591*02 

1.4600000+05  2.2143068*02 

1.4700000+05  2.1286928-02 

i. 4800000+05  2.0466485*02 

1.4900000+05  1.9680150*02 

1.5000000+05  1.8926401*02 

1.5100000+05  1.8203786*02 

1.5200000+05  1.7510930*02 

1.5300000+05  1.6846515-02 

1.5400000+05  1.6209294-02 

1.5419900+05  1.6085624-02 


210A  HOT  OAY 

TO  PO/PSLS 

4.5353710*02  6.8324150*03 

4.6007331+02  6,5342345*03 

4.6160952+02  6.2500826*03 

4.6314573+02  5.9792528*03 

4.6468194+02  5.7210757*03 

4.6621815+02  5.4749166*03 

4.6775436+02  5.2401775*03 

4.6929057+02  5.0162893*03 

4.7082678+02  4.8027145*0^ 

4,7236300+02  4.S989437"H)3 

4.7389920+02  4.4044949*03 

4.7543541+02 -3  4.2189106*03 
4.7697163+02  :»  4.0417972*03 
4.7850783+02  3.8726250*03 

4.8004404+02  3.7111237*03 

4.8158026*02  3,5568854*03 

:  4.8311647+02  3. 4005587*03 

4.8465267*02  3.2688121*03 

4.8618889*02  3,1343304*03 

4.8772510*02  3.0058145*03 

4.8926131*02  2.8829011*03 

4.9079752*02  2.7655602*03 

4.9233373*02  2.6532070*03 

4.9386994*02  2.5459478*03 

4.9S40615+02  2.4432819*03 

4.9694236*02  2,3450010*03 

4.9847897*02  2.2511361*03 

5.0001478*02  2. 1412498*03 

5.0155099*02  2,0752342*03 

5.0308720*02  1,9929104*03 

5.0462341*02  1.4141085*03 

5.0615962*02  1.8386668*03 

5.0769584*02  1.7664322*03 

5.0923204+02  1.6972577*03 

5.1076826+02  1.6310090*03 

5.1230446+02  1.5675416*03 

5,1384068+02  1.50*7411-03 

5.1537689+02  1.4484341*03 

5.1691310+02  1.3926569*03 

5.1844931+02  1.3391501*03 

5.1998551*02?  1.2878607*03 
5.2152172*02  1 .2386898*03 

5.2305794+02  1 . 1918439*03 

5.2459415+02  1.1463333*03 

5.2613036+02  1.1029732*03 

5.2643606+02  1.0945560*03 
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4.  CALCULATION  PROCEDURE 

Calculation  instructions  are  presented  in  a  series  of  sample  calcu¬ 
lations  which  have  been  prepared  to  demonstrate  the  suggested  methods  for 
determining  engine  flight  performance  between  the  tabulated  flight  conditions 
and  for  conditions  of  ram  recovery,  bleed-air  and  power  extraction  other  than 
that  contained  in  the  tabulation. 

4. 1  SAMPLE  CALCULATIONS 

The  sample  calculations  are  divided  into  two  parts,  which  represent 
different  situations: 

I.  Desired:  Engine  Performance 

Known:  Engine  Power  Setting  and  Airplane  Operating  Condi¬ 

tion 

A.  General 

B.  Interpolating  Mach  Number 

C.  Interpolating  Altitude 

D.  Interpolating  Ambient  Temperature 

E.  Interpolating  Engine  Power  Setting 

F.  Interpolating  for  Combinations  of  Mach  Number,  Altitude 
and  Power  Setting 

G.  Correction  for  Ram  Recovery 

H.  Correction  for  Bleed- air 

I.  Correction  for  Power  Extraction 

J.  Correction  for  Combination  of  Ram  Recovery,  Bleed- air 
and  Power  Extraction 

n.  Desired:  Engine  Power  Setting 

Known:  Thrust  Required  and  Engine  Operating  Condition 

A.  General 

Engine  performance  may  be  read  directly  for  ma  „  tabulated 
flight  conditions. 

Linear  interpolation  may  be  used  to  obtain  engine  perfor¬ 
mance  between  tabulated  flight  conditions. 

Hcwever  crossplotting  will  yield  a  more  precise  interpola¬ 
tion. 
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B.  interpolating  Mach  Number 


If  an  intermediate  Mach  number  is  desired,  use  linear 
interpolation. 

Example: 

Given: 


Power  Setting 
Altitude 
Type  of  Day 
Mach  Number 
Ram  Recovery 


(P.  S.  =  5.  0) 

25, 000  feet 

Standard 

1.4 

MIL-E-5008B  (.  978) 


From  the  tabulated  performance: 


Mo 

FN 

SFC 

1.2 

26100 

1.23 

1.5 

31300 

1.28 

Using  linear  interpolation, 

Mo  FN  SFC 

1.4  29600  1.26 


TE 

PE 

W2 

1102 

111.6 

398 

1186 

146.4 

520 

the  performance  is: 

TE 

PE 

W2 

1158 

134.8 

478 

Note:  Linear  interpolation  for  performance  of  power  settings 
7. 0  through  11  below  Mach  number  equal  to  1.5.  At  this 
flight  speed  and  above,  the  engine  speed  is  constant  therefore 
Introducing  a  discontinuity  in  performance  across  that  Mach 
number. 


C.  Interpolating  Altitude 

If  an  intermediate  altitude  is  desired,  use  linear  interpola¬ 
tion  as  a  function  of  ambient  pressure,  P0. 


4-2 


Given:  Power  Setting 

(P.  S.  =  5.  0) 

Altitude 

30, 000 

Type  of  Day 

Standard 

Mach  Number 

1.2 

Ram  Recovery 

MIL-E-5008B  (.  991) 

From  the  tabulated  performance: 

Alt 

FN  SFC 

TE  PE  W2 

25000 

26100  1.23 

1102  111.6  398 

36089 

18300  1.20 

1041  73.5  262 
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From  the  table  of  atmospheric  conditions  for  the  altitudes 
involved.: 


Altitude 

P0 

25000 

5.  45 

30000 

4.  37 

36089 

3.  28 

Interpolating  linearly  as  a  function  of  PO,  the  performance 
Is: 


Alt  FN  SFC  TE  PE  W2 

30000  22200  1.22  1072  92.6  329 


D.  Interpolating  Ambient  Temperature 


If  an  intermediate  ambient  temperature  is  desired,  use 
linear  interpolation. 

Example: 

Given:  Power  Setting  (P.  S.  =  5. 0) 


Altitude 

To 

Mach  Number 
Ram  Recovery 


15.  000  feet 

475°R 

0.5 

MIL-E-5008B  (1.  00) 


From  the  tabulated  performance: 


To 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

505 

21400 

1.19 

1073 

07.0 

310 

465 

24500 

1.16 

1024 

94.1 

336 

Using  linear  interpolation, 

the  performance  is: 

To 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

475 

23700 

1.17 

1036 

92.3 

329 

Note:  Linear  interpolation  can  only  be  utilized  providing 
that  neither  of  the  tabulated  points  is  at  the  compressor 
corrected  speed  limit: 

(%RPM  x  ^  *  105. ) 
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If  an  intermediate  engine  power  setting  is  desired,  cross¬ 
plot  to  determine  the  required  performance.  Crossplotting 
can  only  be  done  between  power  settings  7. 9  to  5  and  8  to  11. 
Example: 

Given:  Power  Setting  80%  RPM  (P.  S.  =  10. 0) 
Altitude  25, 000  feet 

Type  erf  Day  Standa  rd 

Mach  Number  0. 9 

Ram  Recovery  MIL-E-5008B  (1.  00) 


From  the  tabulated  performance: 


P.  s. 

%R!?M . 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

8.0 

90 

10900 

1.03 

953 

66.7 

275 

9.0 

86 

6930 

1.13 

898 

54.2 

241 

11.0 

75 

20 

132 

779 

30.9 

168 

Plotting  all  parameters  versus  %RPM, 

the  performance 

P.S. 

%RPM 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

10.0 

80 

3460 

1.39 

840 

42.4 

205 

Performance  may  be  obtained  by  linear  interpolation  versus 
%RPM  if  less  accurate  data  are  adequate. 


If  the  desired  engine  operating  conditions  are  such  that  all 
of  the  above  interpolations  are  required,  it  is  possible  to 
accomplish  these  interpolations  in  any  order.  This  proce¬ 
dure  is  easiest  and  quickest  if  the  large  number  of  the 
required  interpolations  be  done  linearly.  Therefore,  it  is 
recommended  that  the  interpolations  be  accomplished  in 
the  following  order: 

1)  Intermediate  Mach  Number  -  Linear 

2)  Intermediate  Altitude  -  Linear  Function  of  P0 

3)  Intermediate  Ambient  Temperature  -  Linear  Function  of 
TO 

4)  Intermediate  Power  Setting  -  Crossplot 


Interpolating  i 
lilngine  Power 


for  Combination  of  Mach  Number,  Altitude, 
:  Setting  and  Ambient  Temperature 
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G.  Correction  for  Ram  Recovery 

If  ram  recovery  is  other  than  MIL-E-5008B,  read  P2  and 
T2  for  the  tabulated  condition: 

P2  =  (Tabulated  P2)  x  _ Ram  Recovery 

Ram  Recovery  MIL-E-5006B 


n 


n 

o 

0 


Verify  that  this  point  falls  within  the  engine  operating  limits 
as  described  by  the  P2-T2  envelope.  To  determine  the  per¬ 
centage  change  in  each  parameter,  multiply  its  correction 
factor  (line  "‘RAM"  of  the  tabulation)  by  the  difference  in 
ram  recovery  (desired  ram  recovery  minus  MIL-E-5008B 
ram  recovery). 

Example: 

Given:  Power  Setting 
Altitude 
Type  of  Day 
Mach  Number 
Ram  Recovery 


(P.  S.  *  5. 0) 
25000  feet 
Standard 
1.5 
0.951 


From  the  tabulated  performance: 


NR  P2  T2  FN  SFC 

.971  19.44  623  31300  1.28 

RAM  1.29  -.28 

P2  =  (19. 44)  (.  951/.  971)  =  19. 05  psia 


TE  PE  W2 
1186  146.0  520 

.  00  1. 03,  1. 03 


The  point  falls  within  the  P2-T2  engine  operating  limit  envelope. 
The  difference  in  ram  recovery  is: 

ANR  *  NR  -  NRMIL«E-5008B  *  0*951  -  0.971  =  0.  02 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(1. 29)  (-0.  02)  «  -  .0258  or  -2.  58% 


0 


The  percentage  change  in  each  parameter  is: 


FN 

%  Change  -2. 58 


SFC  TE  P2 
0.  56  -2.  06 


W2 

-2.06 


I: 
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Net  thrust  corrected  for  ram  recovery  is: 

FN  =  31300  (0. 9742)  =  30500  lbs. 

All  parameters  corrected  for  ram  recovery: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

30500  1.29  1186  143.0  509 

K  a  number  of  interpolations  are  to  be  made  to  obtain 
engine  performance  and  ram  recovery  is  to  be  different 
than  MIL-5008B,  the  ram  recovery  correction  should  be 
applied  before  interpolating.  If  this  is  not  done,  the  ram 
recovery  correction  factors  for  the  required  flight  condi¬ 
tions  will  also  have  to  be  determined  by  interpolation. 

H.  Correction  for  Bleed 


To  determine  the  percentage  change  in  each  parameter, 
multiply  its  correction  factor  (line  "BLEED”  of  the  tabula¬ 
tion)  by  WB/W2. 


Example: 

.r  V 

Given:  Power  Setting 

(P.  S.  =  5.  0) 

Altitude 

25, 000  feet 

Type  of  Day 

Standard 

Mach  Number 

1.2 

Ram  Recovery 

MIL-E-5008B  (.991) 

WB/W2 

0.02 

From  the  tabulated  performance: 

NR  P2  T2  FN  SFC  TE  PE  W2 

.991  13.12  554  26100  1.23  1102  111.6  398 

BLEED  -1.88  1.35  -0.25  -0.89  0.09 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(-1.88)  (0.  02)  =  -0.  0376  or  -3.76% 

The  percentage  change  in  each  parameter  is: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

%  Change  -3.76  2.70  -0.50  -1.78  0.18 
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Net  thrust  corrected  for  bleed  is: 

FN  =  26100  (.  9624)  =  25100  lbs. 

All  parameters  corrected  for  bleed: 

FN  SFC  TE  PE  W2 
25100  1.26  1096  109.6  397 

Calculate  WB  *  (WB/W2)  (W2)  =  0. 02  (397)  =  7. 94  lbs/sec. 

Calculate  WB  ,/TE/PE  using  parameters  corrected  for  bleed: 

WB  J TE?PE  =  7. 94  J 1556/109.  6  =  2. 40 

From  the  bleed  port  pressure  ratio  curve,  read  PTB/PE 
=  0. 94  for  4  bleed  ports  or  0. 752  for  2  bleed  ports. 

PTBo  =  (PTB/PE)  (PE)  =  0. 752)  (109.  6)  = 

&  ports  82. 4  lbs/sq,  in. 

PTB4  p0rts  =  (PTB/PE)  (PE)  -  (0. 94)  (109. 6)  . 

103  lbs/sq.  in, 

If  a  number  of  interpolations  are  to  be  made  to  obtain 
engine  performance  and  ram  recovery  is  to  be  different 
than  MIL-E-5008B,  the  ram  recovery  should  be  applied 
before  interpolating.  If  this  is  not  done,  the  ram  recovery 
correction  factors  for  the  required  flight  conditions  will 
also  have  to  be  determined  by  interpolation. 

I.  Correction  for  Power  Extraction 

To  determine  the  percentage  change  in  each  parameter, 
multiply  its  correction  (line  "POWER"  of  the  tabulation) 
by  HP  x  10-5. 
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Example: 

Given:  Power  Setting  (P.  S.  =  5. 0) 

Altitude  25, 000  feet 

Type  of  Day  Standard 

Mach  Number  1.2 

Ram  Recovery  MIL-E-5008B  (.  991) 

HP  400 

WB/W2 

From  the  tabulated  performance: 

NR  P2  T2  FN  SFC  TE  PE  W2 

.991  12.12  554  26100  1.23  1102  111.6  398 

POWER  -0.31  0.78  0.02  0.08  -0.01 

The  percentage  change  in  net  thrust  is: 

(-0.  31)  (400  x  10"B)  =  -.  00124  or  -0. 124% 

The  percentage  change  in  each  parameter  is: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

%  Change  -0.124  0.312  0.008  0.032  -0.004 

Net  thrust  corrected  lor  power  extraction  is: 

FN  *  26100  (.  99876)  =  26100  lbs. 

All  parameters  corrected  for  power  extraction: 

FN  SFC  TE  PE  W2 

26100  1.23  1102  111.6  398 

If  a  number  of  interpolations  are  to  be  made  to  obtain  engine 
performance,  and  ram  recovery  is  to  be  different  than  MIL- 
E-5008B,  the  ram  recovery  correction  should  be  applied 
before  interpolating.  If  this  is  not  done,  the  ram  recovery 
correction  factors  for  the  required  flight  conditions  will 
also  have  to  be  determined  by  interpolation. 
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J.  Correction  for  Combination  of  Ram  Recovery,  Bleed  and 
Power  Extraction 

If  all  the  possible  corrections  are  to  be  made  to  engine 
performance  determined  from  the  tabulation,  the  calculation 
may  be  simplified  by: 

1.  Calculate  At?y. 

2.  Verify  that  the  specified  bleed  and/or  power  extraction 
limits  are  not  exceeded. 

3.  Read  correction  factors  for  all  parameters. 

FN  SFC  TE  PE  W2 

RAM 

BLEED 

POWER 

4.  Multiply  RAM  correction  factors  by  Atfy 

5.  Multiply  BLEED  correction  factors  by  WB/W2. 

8.  Multiply  POWER  correction  factors  by  HP  x  10”5. 

7.  For  each  parameter,  algebraically  add  the  correction 
factors  together  to  determine  the  total  percentage  change 
due  to  ram  recovery,  bleed  and  power  extraction. 

8.  Correct  each  parameter. 

FN  (corrected)  *  FN  (1  +  total  %  change),  etc* 

4. 2  Calculation  Aids  and  Engine  Limits 

In. addition  to  the  performance  presentation  of  the  GE4/J5G  turbojet 
engine,  certain  calculation  aids  and  engine  limits  are  included  to  assist  in 
the  estimation  of  performance  at  flight  conditions  not  tabulated. 
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4. 2. 1  Ram  Recovery 

The  flight  performance  curves  and  tabulations  in  this  report  are 
represented  for  MIL-E-5008B  ram  recovery.  1. 35. 

NR  =  1.  00-.075  (Mo-1) 


4. 2. 2  Engine  Operating  Envelope 

The  envelope  of  engine  operating  capability  is  represented  in  both 
standard  day  altitude  -  Mach  number  form  and  P2-T2  form  including  aug- 
mentor  operating  limits.  For  design  limits,  refer  to  the  P2-T2  envelope. 

Data  are  contained  on  pages  5-1  and  5-2. 

4. 2. 3  Rotor  Speed  Schedule 

Scheduled  maximum  percent  rotor  speed  versus  compressor  inlet 
total  temperature  is  included  in  Section  5. 

4. 2. 4  Power  Setting  -  Speed  Schedule 

A  curve  of  percent  rotor  speed  versus  engine  power  setting  is  in¬ 
cluded  in  Section  3  for  operation  below  the  lockup  Mach  number  (Mo  =  1.5). 
Above  the  lockup  Mach  number,  rotor  speed  is  held  constant  at  100%  for  all 
power  settings. 

The  Mach  number  at  which  rotor  lockup  occurs  is  a  variable  that  can 
be  changed  at  the  customer^  option.  The  capability  of  generating  performance 
at  various  lockup  Mach  numbers  (MONLU)  is  supplied  in  the  estimated  perfor¬ 
mance  data  deck  with  complete  details  of  operation  in  the  data  deck  instructions. 
The  bulletin  performance  is  produced- with  a  lockup  Mach  number  of  1. 5. 

During  all  operation,  the  self-cooling  capability  of  the  engine  must 
be  observed. 

4. 2. 5  Bleed  Port  Pressure 

Pressure  ratio  (PTB/PE)  across  the  air  bleed  port  versus  corrected 
bleed  flow  is  defined  on  page  4-13  for  either  2  port  or  4  port  operation. 

4.2.6  Primary  Exhaust  Nozzle  Area  Schedule 

The  primary  exhaust  nozzle  throat  area  schedule  versus  engine  power 
setting  is  provided  for  operation  at  power  settings  greater  than  5.  in  Section  5. 
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4. 2. 7  Turbine  Exhaust  Temperature  Schedule 


The  turbine  exhaust  temperature  versus  compressor  inlet  total  tem¬ 
perature  is  provided  for  operation  at  power  settings  less  than  6  in  Section  5. 
(page  5-5). 

4.2.8  Reheat  Fuel  Schedule 

The  reheat  fuel  versus  compressor  discharge  static  pressure  is  pro¬ 
vided  for  operation  at  power  settings  less  than  5  in  section  5.  (page  5-6). 

4. 2. 9  Exhaust  Nozzle  Secondary  Flow 

Corrected  secondary  nozzle  airflow  ( Ws/ W2 (/t’b7 Tg)  versus  nozzle 
pressure  ratio  (P8/P0)  is  defined  on  page  4-16  for  both  augmented  and  non- 
augmented  operation.  The  ram  drag  of  this  secondary  flow  is  included  in  the 
nozzle  performance. 

4.2.10  Exhaust  Nozzle 

Bulletin  performance  is  calculated  utilizing  a  specific  nozzle  switch¬ 
over  schedule  and  is  denoted  by  BTANG  being  printed  for  each  point. 

To  allow  for  variations  in  the  calculation  of  boattail  drag,  the  cus¬ 
tomer  may  optimize  the  nozzle  switchover  for  a  particular  airframe  and 
flight  placard  by  utilization  of  a  special  feature  built  into  the  estimated  per¬ 
formance  data  deck.  Complete  instructions  for  the  generation  of  performance 
at  desired  boattail  angles  is  included  in  the  instructions  on  the  estimated  per¬ 
formance  data  deck  operation.  Exhaust  areas  (A9)  and  boattail  angles  (BTANG) 
are  as  follows: 

Exhaust  Nozzle  Area  vs  Boattail  Angle 

Boattail  Angle  Aq  Area-in.  2 

16°  1368 

13°  1690 

4°  2630 

0°  3200 

4. 2. 11  Exhaust  Nozzle  Data  for  Noise  Calculations 
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To  more  accurately  predict  the  perceived  noise  Ievei  of  the  engine, 
exhaust  nozzle  thermodynamics  conditions  are  provided  for  the  normal  oper¬ 
ating  mode  of  the  engine.  Tabulated  exhaust  nozzle  data  at  several  flight 
conditions  are  contained  on  page  4-14.  Secondary  airflow  pumping  character¬ 
istics  of  the  exhaust  nozzle  at  low  altitudes  and  flight  speed  are  contained  on 
page  4-15. 

4.2.12  Subsonic  Low  Power  Performance 

Engine  has  a  design  feature  for  reducing  the  cooling  air  to  the  turbine 
at  low  power  subsonic  flight  conditions.  Tabulated  performance  data  and 
curves  include  this  effect.  Figure  4-17  shows  the  flight  conditions  at  which 
the  cooling  airflow  is  reduced  by  fail-safe  two  position  valves. 

4. 2. 13  Error  Return  Indicator  (ERI)  Definition 

ERI  No.  Definition  of  Limits  for  Tabulated  Data 
0  No  limit  exceeded. 

100  Rotor  speed  reduced  to  observe  corrected  speed 

limit  or  change  in  idle  RPM,  no  limit  exceeded. 

1  Fuel  flow  reduced  to  observe  nozzle  area  limit. 

Maximum  exhaust  gas  temperature  limit  or 
power  setting  reset  to  5  if  minimum  reheat  fuel 
is  not  achieved.  No  limit  exceeded. 

19  Augmentor  pressure  less  than  design  operation 

limit.  (Para.  4.2.2.) 
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0  1  2  3  —  '2  Ports) 

*B  VTe"  .  (Lb/Sec)  V"3! 

Pe  Lb/ln2 

Corrected  Bleed  Plow 
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Jet  Exhaust  Conditions  for  Noise  Calculations 


Normal  Operation 
U.  S.  Standard  Atmosphere  1962 


Alt 

Ft 

Mo 

P.S. 

tjR 

FN 

lbs 

FG 

lbs 

W8 

lbs/sec. 

A82 

in.2 

P8/P0 

T8 

°R 

0 

0 

1 

.95 

39678 

39678 

465 

1054 

3.01 

2469 

0 

0 

5 

.95 

36208 

36208 

461 

931 

3.08 

2059 

0 

0 

7 

.95 

26214 

26214 

437 

1045 

2.36 

1677 

0 

0 

9 

.95 

13850 

13850 

343 

1095 

1.64 

1324 

0 

0 

11 

.95 

5239 

5239 

240 

1257 

1.19 

1111 

1000 

.3 

1 

.97 

35490 

40348 

482 

1045 

3.  22 

2422 

1000 

.3 

5 

.97 

32704 

37560 

478 

934 

3.31 

2059 

1000 

.3 

7 

.97 

23776 

28402 

453 

1045 

2.53 

1677 

1000 

.3 

9 

.97 

11031 

14648 

352 

1095 

1.71 

1297 

1000 

.3 

11 

.97 

2930 

5467 

246 

1257 

1.21 

1063 

1500 

.3 

1 

.97 

35266 

40044 

475 

1049 

3.24 

2411 

1500 

.  3 

5 

.97 

32302 

37078 

471 

933 

3.32 

2059 

1500 

,3 

7 

.97 

23440 

27990 

446 

1045 

2.53 

1674 

1500 

.3 

9 

.97 

10988 

14559 

348 

1095 

1.72 

1296 

1500 

,3 

11 

.97 

2916 

5419 

243 

1257 

1.21 

1060 

2000 

.3 

1 

.97 

35041 

39740 

468 

1053 

3.25 

2461 

2000 

.3 

5 

.97 

31904 

36601 

464 

.932 

3.34 

2056 

2000 

.3 

7 

.97 

23110 

27584 

440 

1045 

2.54 

1671 

2000 

.3 

9 

.97 

10964 

14488 

344  ' 

1095 

1.73 

1297 

2000 

,3 

11 

.97 

2902 

5371 

240 

1257 

1.21 

1050 
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EXHAUST  NOZ7.LK  PRELIMINARY  AIR  HANDLING  DATA 
LOW  ALTITUDE  AND  MACH  NUMBER  CONDITIONS 


Nozzle  Pressure  Ratio  -  Pg/Pg 


Nozzle  Pressure  Ratio  -  Pg/PQ 
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TURBINS  COOLING  AIR  REGULATION  FLIGHT  LIMITS 


100, 


ft 

I 


400 


480 


500 


550 


600 


Compressor  Inlet  Total  Temperature  -  R 
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5. 1  ENGINE  FLIGHT  LIMITS 
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5.2  MAXIMUM  ROTOR  SPEED  ' 


MAXIMUM  ROTOR  SPXBD 


Comprcaeor  Inlet  Total  Temperature  -  °R 
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5.3  PRIMARY  JET  NOZZLE  AREA  SCHEDULE  [  j 

NON-AUGMENTED  OPERATION 

I! 


Power  Setting  Number 


I 

I 

1 

i 

I 

1 

I 

I 

5! 

fi 
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5.4  TURBINE  EXHAUST  TEMPERATURE  SCHEDULE 
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UGMENTOR  FUEL  SCHEDULE 


* 


Max.  Fuel  Pump  Capacity 
50000  LB/HR 


Bleed  Port  Static  Pressure  -  PE 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

41900 

1.19 

1053 

131.2 

475 

2059 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1*07 

-1.13 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  519 

BLEED 

.00 

-1.27 

1.30 

-.29 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-.53 

.53 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

5180 

37200 

1.35 

1065 

137.3 

497 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1110 

-1.17 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

=  528 

BLEED 

.05 

-1.45 

1.49 

-.27 

-.94 

.05 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.0.0 

-.50 

.50 

.01 

.05 

-.00 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

11800 

37800 

1.32 

1101 

156.7 

567 

2059 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1102 

-1.07 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  556 

BLEED 

.08 

-1*55 

1.58 

— .  26 

-.89 

.08 

.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-L45 

.46 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  C  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

tk  00 

3.17 

50000 

2397 

1036 

42300 

42300 

1.18 

475 

13.0 

RAM 

1.02 

.00 

-.60 

-.35 

1.07 

1.07 

-1.13 

.00 

.00 

BLEED  -1.41 

.00 

.41 

.66 

-1.27 

-1.27 

1.30 

.03 

.00 

POWER  -loll 

-.00 

-.20 

.98 

-.53 

-.53 

.53 

-.00 

.00 

.30 

1.06 

3.30 

50000 

2340 

1026 

44400 

39200 

1.28 

471 

13.0 

RAM 

1.02 

.00 

-.62 

*.36 

1.04 

1.05 

-1.11 

.00 

.00 

BLEED  >1.43 

.00 

.41 

.70 

-1.24 

-1.41 

1.44 

.05 

.00 

POWER  -1.06 

.00 

-.20 

.92 

-.49 

-.56 

.56 

-.00 

.00 

.60 

1L  26 

3.71 

50000 

2175 

1001 

51500 

39700 

1.26 

460 

13.0 

RAM 

1.02 

-.00 

-.66 

•+.38 

.99 

.98 

-1.04 

-.00 

.00 

BLEED  >1.37 

.00 

.38 

.66 

-1.15 

-1.51 

1.55 

.08 

.00 

POWBR 

-.88 

.00 

-.20 

.75 

-.40 

-.51 

.52 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 
STANDARD  DAY 


OCTOBER  1964 
PRESSURE  ALTITUDE 


0  FEET 


f 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

o 

o 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

42000 

1.19 

1054 

131.7 

475 

2059 

P  2 

-14.70 

RAM 

.00 

1*07 

-1.13 

•  00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

-  519 

BLEED 

.00 

-1*26 

1.28 

-.31 

-.96 

.03 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-.52 

.53 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.30 

NR 

»  1.00 

1.06 

5180 

37200 

1.34 

1066 

137.8 

497 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

mo 

-1.17 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

«  528 

BLEED 

.05 

-1.45 

1.48 

-.28 

-.95 

.05 

-.01 

ERI 

«  0 

POMER 

-.00 

-150 

.50 

.02 

.05 

-.00 

.00 

.60 

NR 

»  1.00 

1.28 

11800 

37800 

1.32 

1102 

157.1 

567 

2059 

P2 

*10.75 

RAM 

1.00 

1102 

-1.07 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

-  556 

BLEED 

.0* 

-1155 

1.58 

-.26 

.  -.89 

.09 

.00 

ERI 

«  0 

POWER 

-.01 

-.45 

.46 

.02 

.06 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


n  «♦  a 

r  «  </•  «.  •  vr 


uu  i  uiaurs  4  r  %j~t 


STANDARD  DAV  PRESSURE  ALTITUDE 


0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.  00 

3.18 

50000 

2398 

1031 

42400 

42400 

1.18 

475 

13.0 

RAM 

1.02 

.00 

-.60 

♦  .35 

1.07 

1.07 

-1.13 

.00 

.00 

BLEED  -1.38 

.00 

.41 

.63 

-1.26 

-1.26 

1.28 

.03 

.00 

POWER  -l.Il 

.00 

-.19 

.98 

-.52 

-.52 

.53 

-.00 

.00 

.30 

lib  06 

3.32 

50000 

2340 

1022 

44400 

39300 

1.27 

471 

13.0 

RAN 

1.02 

•00 

-.62 

*.36 

1.04 

1.05 

-1.10 

.00 

.00 

BLEED  -1.42 

.00 

.41 

.69 

-1.23 

-1.40 

1.43 

.05 

.00 

POWER  -1.06 

.00 

-.20 

.92 

-.49 

-.56 

.56 

-.00 

.00 

.60 

V.  28 

3.72 

50000 

2175 

996 

51600 

39B00 

1.26 

460 

13.0 

RAN 

1.02 

.00 

-.66 

♦  .38 

.99 

.98 

-1.03 

.00 

.00 

BL6E0  -1.38 

.00 

.38 

.67 

-1.15 

-1.51 

1.55 

.09 

.00 

POWER 

-.88 

.00 

-.20 

.75 

-.40 

-.51 

.52 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 


6-5 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r.S.  3.0  OClUtttK  1V64 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/IP0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

© 

o 

» 

NR 

I. 00 

1.00 

0 

42100 

1.19 

1056 

132.1 

475 

2059 

P2 

LA.  TO 

RAM 

.00 

1.06 

-1.12 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

519 

BLEED 

.00 

-1424 

1.27 

-.32 

-.96 

.03 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

.00 

-452 

.53 

.02 

.05 

—  .00 

-.01 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

5170 

37300 

1.34 

1067 

138.2 

497 

2059 

pa 

15.64 

RAM 

1.00 

1410 

-1.17 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

528 

BLEE0 

.04 

-1.44 

1.47 

-.29 

-.94 

.04 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-449 

.50 

.02 

.05 

-.00 

.00 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

11600 

37900 

1.32 

1103 

157.6 

566 

2059 

P2 

18.75 

RAM 

1.00 

1401 

-1.07 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

556 

BLEEO 

•  09 

-1455 

1.58 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-.45 

.46 

.02 

.06 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

pa/po 

P8/P0 

WP»T 

T« 

AS 

FGB 

PNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

• 

o 

o 

U  00 

3.20 

50000 

2398 

1027 

42500 

42500 

1.18 

475 

13.0 

RAP 

1.02 

.00 

-.60 

-.35 

1.06 

1.06 

-1.12 

.00 

.00 

BLEED  “1.35 

-.00 

.41 

.60 

-1.24 

-1.24 

1.27 

.03 

.00 

P0WBR  -1.11 

-.00 

-.19 

.98 

-.52 

-.52 

.  J3 

-.00 

.00 

.30 

1.061 

3.33 

50000 

2341 

1018 

44500 

39300 

1.27 

471 

13.0 

RAN 

1.02 

•  00 

-.62 

*•  36 

1.04 

1.04 

-1.10 

.00 

.00 

BLEED  -1.38 

.00 

.42 

.65 

-1.21 

-1.38 

1.41 

.04 

.00 

POWER  -1.05 

.00 

-.20 

.92 

-.49 

-.55 

.56 

-.00 

.00 

.60 

11 28 

3.74 

50000 

2176 

991 

51700 

39900 

1.25 

460 

13.0 

RAN 

1.02 

-.00 

-.66 

*.38 

•  9B 

.98 

-1.03 

.00 

.00 

4 

BLEED  -1.38 

.00 

.38 

.67 

-1.14 

-1.51 

1.54 

.09 

.00 

POWBR 

-.86 

.00 

-.20 

.75 

-.39 

-.51 

.52 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S'.  *-0  OCTOBER  I'ib** 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/SP0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

39300 

1.04 

1057 

132.5 

475 

2059 

R  2 

■14.70 

RAM 

.00 

li37 

-.39 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

«  519 

BLEED 

.00 

-1.44 

.81 

-.33 

-.96 

.03 

.00 

ERI 

■  0 

POWER 

.00 

-140 

.78 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5170 

34400 

1.24 

1068 

138.6 

497 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1*57 

-.62 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

■  528 

BLEED 

.04 

-1173 

1.13 

-.30 

-.94 

.04 

-.00 

ERI 

■  0 

POMER 

-.00 

-422 

.58 

.02 

.05 

-.00 

.00 

.60 

NR 

■  1.00 

1.28 

11800 

36900 

1.30 

1104 

158.1 

566 

2059 

P-2 

■18.75 

RAM 

1.00 

1153 

-.60 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

■  556 

BLEED 

.09 

-1185 

1.29 

-.26 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

■  0 

POWER 

-.01 

-.23 

.55 

.01 

.06 

-.01 

.00 

0-8 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


I  -TOW 


r\/* rnarn  i  A4  a 

U  V  *  WW  I'  *  /  V  ■» 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


NO 

92/  90 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

• 

Ik  00 

3.22 

41034 

2111 

951 

39700 

39700 

1.03 

475 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.37 

1.37 

-.39 

.00 

.00 

•BLEW)  -1.28 

-.65 

-.00 

.31 

-1.44 

-1.44 

.81 

.03 

.00 

POWER  “1.10 

.37 

.00 

1.08 

-.40 

-.40 

.78 

-.00 

.00 

.30 

lk  061 

3.36 

42683 

2111 

955 

42100 

37000 

1.15 

471 

13.0 

RAN 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.35 

1.40 

-.43 

.00 

.00 

BLEED  >1.32 

-.64 

-.00 

.36 

-1.42 

-1.63 

1.02 

.04 

.00 

POWER  -1.05 

.36 

.00 

1.03 

-.37 

-.42 

.78 

-.00 

.00 

.60 

I.  28 

3. 76 

47844 

2111 

970 

50900 

39100 

1.22 

460 

13.0 

RAN 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.32 

1.41 

-.44 

.00 

.00 

BLEED  >1.38 

-.59 

-.01 

.46 

-1.35 

-1.78 

1  ?3 

.09 

.00 

POWER 

-.89 

.32 

.00 

.87 

-.28 

-.37 

.64 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  nr.TnnPB  io*/. 


STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1. 00 

1.00 

0 

38900 

1.01 

1058 

133.1 

475 

2059 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1436 

-.39 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  519 

BL'EEO 

.00 

-1143 

.82 

-.33 

-.95 

.03 

.00 

ERI 

*  0 

POKE  3 

.00 

-.40 

.79 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

5170 

35100 

1.16 

1070 

139.3 

497 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1150 

-.54 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

12 

-  528 

BLEED 

.04 

-1171 

1.13 

-.32 

-.94 

.04 

.00 

ERI 

«  0 

PQMER 

-.00 

-142 

.80 

.02 

.05 

-.00 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

11800 

37300 

1.23 

1105 

158.8 

566 

2059 

P'2 

-18.75 

RAM 

1.00 

1149 

-.53 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  556 

BLEED 

.09 

-1*87 

1.34 

-.26 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

«  0 

POWER 

-.00 

-*37 

.70 

.01 

.06 

-.00 

.00 

6-10 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  5.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAT  PRESSURE  ALTITUOE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

■ 

It  00 

3.25 

39281 

2059 

931 

39300 

39300 

1.00 

475 

16.0 

RAM 

1.00 

1.00 

-.00 

.00 

1.36 

1.36 

-.39 

.00 

.00 

BLEBO  -1.27 

-.63 

.00 

.30 

-1.43 

-1.43 

.82 

.03 

.00 

POWBR  -1.09 

.38 

.00 

1.07 

-.40 

-.40 

.79 

-.00 

.  00 

.30 

U.06 

3.38 

40845 

2059 

936 

41700 

36500 

1.12 

471 

16.0 

RAN 

1.00 

1.00 

-.00 

-.00 

1.35 

1.40 

-.43 

.00 

.00 

BLEED  -1.27 

-.61 

.00 

.31 

-1.40 

-1.60 

1.01 

.04 

.  00 

POWER  -1.04 

.37 

.00 

1.02 

-.37 

-.42 

.79 

-.00 

.  00 

.60 

11  28 

3.79 

45734 

2059 

949 

50300 

38500 

1.19 

459 

16.0 

RAN 

1.00 

1.00 

.00 

•+.00 

1.31 

1.41 

-.44 

.00 

.00 

BLEED  -1.37 

-.57 

-.01 

.45 

-1.34 

-1.78 

1.25 

.09 

.00 

POWBR 

-.89 

.33 

.00 

.87 

-.28 

-.37 

.70 

-.00 

.00 

6-11 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

c 

o 

« 

MR 

=  1.00 

l?O0 

0 

28400 

.94 

ion 

115.3 

452 

1671 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1^53 

-.69 

-.01 

.97 

1.00 

-.07 

EK2 

*  510 

B0BE8 

.00 

1.9B 

-.20 

~.8B 

-.06 

1.8S 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4930 

25700 

1.09 

1024 

121.0 

473 

1680 

P2 

=15.64 

RAM 

1.00 

U58 

-.75 

-.Cl 

.97 

1.00 

-.07 

T2 

=  528 

BLEED 

.06 

-1109 

1.63 

-.20 

-.63 

.06 

.65 

ERI 

=  0 

POWER 

-.06 

1.66 

1.59 

.19 

.76 

-.06 

1.73 

.60 

NR 

=  1.00 

1.28 

11200 

26900 

1.18 

1060 

138.0 

537 

1701 

P2 

=18.75 

RAM 

1.00 

1.58 

-.75 

-.01 

.97 

1.00 

-.08 

T2 

=  556 

BLEED 

.06 

-1*23 

1.82 

-.20 

-.63 

.06 

.66 

ERI 

*  0 

POWER 

-.05 

U64 

1.25 

.16 

.66 

-.05 

1.51 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL  • 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J 5G ; ESTIMATED  PERFORMANCE 
He  So  7.0  *  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRFSSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

tfc  00 

2.47 

26810 

1671 

1045 

29700 

29700 

.90 

452 

16.0 

RAM 

.92 

.90 

-.07 

*.00 

1.41 

1.41 

-  .56 

.00 

.00 

BLEED 

-.56 

.51 

.65 

.02 

-.87 

-.87 

1.40 

.06 

.00 

POWER 

.90 

3.45 

1.82 

.00 

1.37 

1.37 

2.03 

-.06 

.00 

.30 

U  06 

2  o59 

28092 

1680 

1045 

31900 

26900 

1.04 

449 

16.0 

RAM 

.91 

.89 

-.07 

-.00 

1.39 

1.46 

-.61 

.00 

.00 

BL6B0 

-.56 

.52 

.65 

.02 

-.85 

-1.02 

1.56 

.06 

.00 

POWER 

.85 

3.29 

1.73 

*.00 

1.28 

1.52 

1.72 

-.06 

.00 

.60 

1L  26 

2.93 

31748 

1701 

1045 

39200 

28000 

1.13 

436 

16.0 

RAM 

.91 

.88 

-.08 

*.00 

1.33 

1.45 

-.62 

.00 

.00 

BLEED 

-.55 

.56 

.66 

.01 

-.80 

-1.15 

1.74 

.06 

.00 

POWER 

.74 

2.92 

1.51 

*.00 

1.07 

1.52 

1.36 

-.05 

.00 

CONFIDENTIAL 


6-13 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


7*9  OCTOBER  1 964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

23100 

.92 

974 

102.3 

421 

1514 

P2 

=14.70 

RAM 

.00 

1455 

“.68 

-.CO 

.98 

1.00 

-.05 

T2 

=  519 

BLEED 

.00 

-199 

1.50 

-.20 

-.66 

.05 

.61 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

U83 

2.30 

.24 

.94 

-.07 

2.13 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4540 

19900 

1.09 

98  3 

105.8 

436 

1509 

P2 

=15.64 

RAM 

1.00 

1171 

-.88 

-.01 

.98 

1.00 

-.06 

T2 

*  528 

BLEED 

.04 

“1.23 

1.87 

-.19 

-.64 

.04 

.67 

ERI 

=  0 

POWER 

-.07 

2.25 

1.89 

.24 

.94 

-.07 

2.13 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9980 

18800 

1.21 

1007 

115.6 

479 

1493 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1485 

-1.05 

-.01 

.98 

1.00 

-.06 

T2 

*  556 

BLEEO 

.04 

“1*57 

2.17 

-.20 

-.67 

.04 

.62 

ERI 

■  0 

POWER 

-.04 

2*37 

1.44 

.19 

.86 

-.04 

1.87 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


r.3«.  I,')  UUIUBCK  I'fOf 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P27  P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

UOO 

2.15 

21242 

1514 

1067 

24300 

24300 

.87 

421 

16.0 

RAM 

.94 

.92 

-.05 

*.01 

1.53 

1.53 

-.66 

.00 

.00 

■BLEED 

-.62 

.49 

.61 

.03 

-.99 

-.99 

1.50 

.05 

.00 

POMGR 

1.00 

4.18 

2.13 

.05 

1.67 

1.67 

2.46 

-.07 

.00 

.30 

l)o  06 

2.21 

21684 

1509 

1068 

25600 

21100 

1.03 

413 

16.0 

RAN 

.93 

.91 

-.06 

*.00 

1.49 

1.60 

-.75 

.00 

.00 

BLEED 

-.56 

.60 

.67 

*.0l 

-.91 

-1.12 

1.75 

.04 

.00 

POWER 

1.05 

4.20 

2.13 

.00 

1.67 

2.05 

2.10 

-.07 

.00 

.60 

Ik  28 

2.41 

22735 

1493 

1068 

29800 

19800 

1.15 

389 

16.0 

RAN 

.92 

.90 

-.06 

*.00 

1.44 

1.65 

-.82 

.00 

.00 

BLEED 

-.59 

.55 

.62 

*.01 

-.93 

-1.42 

2.02 

.04 

.00 

POWER 

.95 

3.86 

1.87 

*.0C 

1.45 

2.20 

1.62 

-.04 

.00 

6-15 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.  <1-  ft  -  f> 


nr  Tn  nrt»  •  r  >  . 
us«  njutin  j,  ;o*t 


STANDARD  OAY 


PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 
P  2 
T2 
ERI 

«  1.00 
■14.70 
■  519 

*  0 

1.00 

RAN 

BUSED 

POWER 

0 

.00 

.00 

.00 

20900 

1*52 

-.96 

1186 

.86 

-.81 

1.65 

2.67 

974 

-.01 

-.21 

.25 

101.5 

.95 

-.63 

1.00 

415 

1.00 

.06 

-.08 

1387 

-.14 

.65 

2.25 

.30 

NR 

P2 

72 

ERI 

*  1.00 
*15.64 

-  528 

■  0 

1.06 

RAN 

BLEED 

POWER 

4460 

1.00 

.06 

-.07 

17500 

1468 

-1*29 

2126 

1.05 

-.89 

1.90 

2.18 

982 

-.01 

-.22 

.25 

104.7 
.97 
—  .  66 
.99 

429 

1.00 

.06 

-.07 

1383 

-.08 

.58 

2.17 

.60 

NR 

P2 

T2 

ERI 

*  1.00 
■18.75 
*  556 

■  0 

1.28 

RAN 

BLEED 

POWER 

9790 

1.00 

.03 

-.04 

17600 

1190 

-1.66 

2*56 

1.22 

-1.10 

2.24 

1.39 

999 

-.01 

-.20 

.20 

112.3 

.98 

-.68 

.89 

470 

1.00 

.03 

-.04 

1463 

-.06 

.59 

1.92 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


cCTRi C  6h-/j5g  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P»S»  8.0  nrrrmco  m<< 

'•  *  w  u  v  r<  4  iu*f 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE 


0  FEET 


P2/P0 

pm/po 

WFT 

T  8 

A8 

noo 

RAM 

fiLEBD 

POWER 

2.02 

.SI 

-.51 

1  n  16 

18045 

.77 

.67 

4.60 

1307 

-.14 

.65 

2.25 

1070 

-.01 

-.05 

-.06 

1.06 

RAM 

BLE60 

POWER 

2.07 

.89 

-.59 

1.10 

18338 

.86 

.57 

4.51 

1383 

-.08 

.58 

2.17 

1070 

.00 

-.00 

4.03 

li  26 
RAN 
BLEED 
POW6R 

2.33 
.92 
-.60 
•  98 

21532 
•  91 
.53 
4.02 

1463 

-.06 

.59 

1.92 

1070 

*•00 

-.01 

-.01 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

22000 

22000 

.82 

415 

16.0 

1 . 46 

1.46 

-.74 

.00 

.00 

-.93 

-.93 

1.62 

.06 

.00 

1.86 

1.86 

2.67 

-.08 

.00 

23100 

18600 

.98 

406 

16.0 

1.51 

1.63 

-.84 

.00 

.00 

-1.00 

-1.25 

1.86 

.06 

.00 

1 .77 

2.21 

2.23 

-.07 

.00 

28500 

18700 

1.15 

382 

16.0 

1 . 46 

1.69 

-.86 

.00 

•  00 

-.97 

-1.49 

2.07 

.03 

•  00 

1.51 

2.32 

1.64 

-.04 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL.  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

o  c._  a  n  nfrniiep  l°£y: 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  C  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

I. 00 

1.00 

0 

14100 

.88 

917 

82.0 

357 

1225 

P2 

14.70 

RAM 

.00 

1*5  3 

-1.14 

-.03 

.89 

1.00 

-.30 

T2 

519 

BLEED 

.00 

-1*06 

2.00 

-.19 

-.63 

.02 

.74 

ERI 

0 

POWER 

.00 

2.36 

3.24 

.27 

1.22 

-.03 

2.50 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

3830 

10800 

1.14 

923 

83.7 

367 

1209 

P2 

15.64 

RAM 

1.00 

1*72 

-1.35 

-.03 

.89 

1.00 

-.29 

12 

528 

BLEED 

.02 

-1*49 

2.44 

-.20 

-.64 

.02 

.71 

ERI 

0 

POWER 

-.03 

3*23 

2.50 

.27 

1.23 

-.03 

2.51 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

8270 

9360 

1.45 

935 

87.5 

397 

1245 

P2 

18.75 

RAM 

1.00 

2111 

-1.66 

-.01 

.92 

1.00 

-.21 

T2 

556 

BLEED 

.01 

-1.95 

3.04 

-.14 

-.62 

.01 

.78 

ERI 

0 

POWER 

-.02 

4.13 

1.19 

.  18 

1.12 

-.02 

2.28 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

H.S.  9.0  ULIUbCK  1  VO  H 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


P2/P0 

PB/PO 

MFT 

T« 

A8 

HOO 

1 .89 

12471 

1225 

1095 

RAH 

.62 

.47 

-.30 

-.01 

BLEED 

-.43 

.91 

.74 

-.00 

POMBR 

.97 

5.67 

2.50 

.00 

It  06 

1 .68 

12340 

1209 

1095 

RAN 

.63 

.48 

-.29 

+.00 

■LEGO 

-.45 

.69 

.71 

.00 

POMBR 

1.00 

5.82 

2.51 

-.01 

lw  28 

1.81 

13541 

1245 

1095 

RAN 

.72 

.62 

-.21 

.00 

BLEED 

-.45 

1.00 

.78 

*.02 

POMBR 

1.02 

5.37 

2.28 

—  .02 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

15200 

15200 

.82 

357 

16.0 

1.43 

1.43 

-1.03 

.00 

.00 

-.99 

-.99 

1.92 

.02 

.00 

2.18 

2.18 

3.42 

-.03 

.00 

15800 

11900 

1.03 

348 

16.0 

1.42 

1.56 

-1.17 

.00 

.00 

-1.01 

-1.34 

2.28 

.02 

.00 

2.19 

2.90 

2.83 

-.03 

.00 

18700 

10500 

1.29 

322 

16.0 

1.45 

1.81 

-1.31 

.00 

.00 

-.93 

-1.68 

2.75 

.01 

.00 

1.98 

3.56 

1.75 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1 96 A 

b l ANUARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  C  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

1.00 

1.00 

0 

5300 

1.16 

814 

51.7 

250 

1020 

P2 

14.70 

RAN 

,00 

1*24 

-1.78 

-.07 

.70 

1.00 

-.72 

T2 

519 

BUSED 

.00 

-.99 

2.50 

-.17 

-.57 

.01 

.91 

ERI 

0 

POWER 

.00 

3  J51 

6.00 

.39 

1.89 

-.02 

3.54 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

2690 

2600 

2.12 

819 

52.6 

258 

995 

P2 

13.64 

RAM 

1.00 

1*50 

-2.12 

-.06 

.72 

1.00 

-.70 

T2 

528 

BLEEO 

.01 

-2.05 

3.68 

-.18 

-.58 

.01 

.88 

ERI 

0 

POWER 

-.02 

7*06 

2.95 

.41 

1.92 

-.02 

3.57 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

5870 

660 

8.82 

831 

54.5 

282 

979 

P2 

18.75 

RAM 

1.00 

4*16 

-5.80 

-.05 

.74 

1.00 

-.63 

T2 

556 

BkSEO 

.01 

-10*94 

14.97 

-.17 

-.60 

.01 

.83 

ERI 

0 

POWER 

-.02 

34*41 

-20.21 

.35 

1.84 

-.02 

3.45 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  1LECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

Q  Cl  1  1  A  ni'rAOCft  1  rti  / 

•  •  •  »«  v  wv  •  vwki^  i  ?v*r 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P87P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

U  00 

1.19 

6171 

1020 

1258 

5870 

5870 

1.05 

250 

13.0 

RAM 

.20 

-.43 

-.72 

.03 

1.20 

1.20 

-1.74 

.00 

.00 

BLEW 

-.16 

1.47 

.91 

-.03 

-.96 

-.96 

2.46 

.01 

.00 

POWER 

.58 

9.61 

3.54 

.07 

3.41 

3.41 

6.09 

-.02 

.00 

.30 

It  06 

1.20 

5925 

995 

1258 

6070 

3380 

1.75 

245 

13.  0 

RAM 

.21 

-.46 

-.70 

.02 

1.22 

1.40 

-2.00 

.00 

.00 

BLEED 

-.18 

1.51 

.88 

•*.01 

-1.02 

-1.83 

3.44 

.01 

.00 

POWER 

.63 

10.12 

3.57 

.01 

3.51 

6.32 

3.68 

-.02 

.00 

.60 

1.28 

1.23 

5855 

979 

1258 

7200 

1330 

4.40 

229 

13.0 

RAN 

.26 

-.43 

-.63 

.01 

1.29 

2.55 

-3.42 

.00 

.00 

BLEED 

-.22 

1.58 

.83 

.01 

-1.08 

-5.87 

8.17 

.01 

.00 

POWER 

.71 

10.51 

3.45 

■*•03 

3.39 

18.46 

-7.24 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GC^K*L  6LECTR,C  ^MATEO  PERFORMANCE 


P*S» 13.g 

standard  DAY 


OCTOBER  1964 
PRESSURE  AlflTUOE 


0  FEET 


.00  NR  «  i.oo 
P2  -14.7  . 
T 2  *  519 

ERI  *  n 


P2/P0  fo 

1.00  0 

RAM  .00 

BfcSED  .00 

POWER  .00 


.30 


RR  *  i.oo 

P2  *15.64 


T2 

ERI 


528 

0 


1.06 

RAM 

bleed 

power 


1630 

1.01 

.01 

-.06 


.60  nr  a  1.00 
P2  *13.75 
T2  =  556 

ERI  t  0 


1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 


3660 

1.01 

.01 

-.04 


FN 

WFT 

TE 

1900 

4405 

703 

•  56 

-1.40 

-.17 

-.46 

1.35 

-.18 

8 .43 

19.08 

1.01 

290 

4026 

704 

-.43 

-1.54 

-.18 

-7.74 

82.81 

1.21 

21.50 

-.20 

1.12 

-1570 

1.03 

2948 

-1.81 

712 

-.13 

1  .66 
-9.34 

1.58 

23.82 

-.20 

.78 

PB  W2 


30.5 

.40 

-.45 

3.68 


152 
1.01 
•  01 
*  •  06 


30.8  is/ 

-AO  l.oi 
-.51  .01 

A*  01  -.06 


31.9 

.47 

-.55 

3.27 


177 

1.01 

.01 

-.04 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

• 

o 

o 

1.00 

1101 

1.06 

1101 

61.0 

2060 

2060 

152 

13.0 

RAM 

-1.30 

.02 

-1.30 

.00 

.56 

.56 

.01 

.00 

BLEBD 

1.07 

-.00 

1.07 

.00 

-.46 

-.46 

.01 

.00 

POWBR 

8.29 

.45 

8.29 

.00 

8.38 

8.38 

-.06 

.00 

.30 

1.06 

1043 

1.06 

1043 

61.0 

2090 

450 

149 

13.0 

RAM 

-1.29 

.04 

-1.29 

.00 

.79 

-.01 

.01 

.00 

BLEBD 

.92 

-.07 

.92 

.00 

-1.15 

-5.34 

.01 

.00 

POWBR 

8.80 

.86 

8.80 

.00 

12.31 

57.04 

-.06 

.00 

.60 

1.28 

892 

1.06 

892 

61.0 

2290 

-1390 

143 

13.0 

RAM 

-1.10 

.06 

-1.10 

.00 

.98 

1.05 

.01 

.00 

BLEED 

.80 

-.07 

.80 

.00 

-1.21 

2.01 

.01 

.00 

POWER 

7.12 

.38 

7.12 

.00 

6.83 

-11.34 

-.04 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.00 

NR 

*  uoo 

1.00 

0 

870 

3124 

617 

21.8 

99 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

.73 

-2.12 

-.22 

.18 

1.06 

T2 

*  519 

BLEED 

.00 

-1.80 

1.03 

-.12 

-.31 

.03 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

10.55 

40.56 

1.26 

4.70 

-.36 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

1090 

-210 

2750 

620 

22.0 

105 

P2 

*15.64 

RAM 

1.07 

2.74 

-2.24 

-.18 

.20 

1.07 

T2 

*  528 

BLEED 

.03 

4.11 

1.57 

-.08 

-.25 

.03 

ERI 

*  0 

POWER 

-.42 

-87.08 

43.71 

.91 

4.82 

-.42 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

2540 

-1620 

1549 

628 

22.3 

122 

P2 

*18.75 

RAM 

1.06 

1.63 

-4.89 

-.21 

.12 

1.06 

T2 

*  556 

BLEED 

.02 

.13 

2.58 

-.10 

-.26 

.  02 

ERI 

-  0 

POWER 

-.31 

-28.38 

78.30 

1.25 

6.17 

-.31 
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CONFIDENTIAL 


SENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P*S. 16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2  /PO 

TC 

P8/P0 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1144 

1.03 

1144 

45.0 

940 

940 

99 

13.0 

RAM 

-1.79 

.03 

-1.79 

.00 

.72 

.72 

.06 

.00 

BLEBO 

1.01 

-.07 

1.01 

.00 

-1.80 

-1.80 

.03 

.00 

POWER 

19.65 

.04 

19.65 

.00 

10.54 

10.54 

-.36 

.00 

.30 

1.06 

1051 

1.03 

1051 

45.0 

960 

-130 

99 

13.0 

RAM 

-1.71 

.02 

-1.71 

.00 

.67 

3.98 

.07 

.00 

BLEBO 

1.18 

-.03 

1.18 

.00 

-.92 

7.09 

.03 

.00 

P0W6"< 

19.30 

.53 

19.30 

.00 

19.94-150.33 

-.42 

.00 

.60 

1.28 

809 

1.03 

809 

45.0 

990 

-1540 

99 

13.0 

RAM 

-1.96 

-.00 

-1.96 

.00 

.06 

1.71 

.06 

.00 

BLEED 

1.04 

.02 

1.04 

.00 

-.16 

.15 

.02 

.00 

POWBR 

21.77 

1.96 

21.77 

.00 

49.36 

-32.29 

-.31 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S-  1-0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

R2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

38600 

1.30 

1104 

122.2 

442 

2059 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1106 

-1.12 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-1125 

1.28 

-.26 

-.89 

.09 

.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-.60 

.61 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.30 

NR 

-  1.00 

1.06 

4990 

34000 

1.47 

1116 

127.6 

462 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1416 

-1.23 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.00 

-1449 

1.53 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-.55 

.56 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

11400 

34600 

1.44 

1154 

145.5 

526 

2059 

P2 

*16.75 

RAM 

1.00 

1412 

-1.18 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  599 

BLEED 

.09 

- 1 466 

1.70 

-.26 

-.89 

.09 

.00 

ERI 

»  0 

POWER 

-.01 

-454 

.55 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATE!)  PERFORMANCE 


STANDARD  DAY  -H  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

NFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

• 

o 

o 

li>  00 

2.87 

50000 

2524 

1095 

39000 

39000 

1.28 

459 

13.0 

RAM 

1.03 

.00 

-.70 

•*.48 

1.06 

1.06 

-1.12 

-.00 

.00 

BLEED 

-1.37 

.00 

.41 

.77 

-1.25 

-1.25 

1.28 

.09 

.00 

POWER 

-1.14 

.00 

-.21 

1.05 

-.60 

-.60 

.61 

-.01 

.00 

.30 

lfc  06 

2.99 

50000 

2471 

1083 

40900 

35900 

1.39 

454 

13.0 

A  AM 

1.’02 

.00 

-.60 

-.42 

1.09 

1.10 

-1.17 

.00 

.00 

BLEED 

1-1.37 

.00 

.34 

.73 

-1.26 

-1.45 

1.48 

.09 

.00 

FQWBR 

—  1*09 

.00 

-.19 

1.02 

-.55 

-i62 

.63 

-.01 

.00 

o  60 

U  20 

3.35 

50000 

2313 

1058 

47800 

36500 

1.37 

443 

13.0 

RAM 

1.02 

.00 

-•’61 

-.35 

1.04 

1.06 

-loll 

-.00 

.00 

BLEED 

-1.37 

-.00 

.35 

.64 

-1.19 

-1.60 

1.63 

.09 

.00 

P0.WBR 

-.96 

-.00 

-.20 

.82 

-.46 

-.60 

.60 

-.01 

>00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r.*.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

R2/P0 

FO 

FN 

SFC 

T6 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

1.00 

1.00 

‘  0 

38700 

1.29 

1105 

122.6 

442 

2059 

P  2 

14.70 

RAM 

.00 

1  J06 

-1.12 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

559 

BLBED 

.00 

-1  J25 

1.27 

-.26 

-.89 

.09 

.00 

6RI 

0 

POWER 

.00 

-  J60 

.60 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.30 

NR 

1.00 

1.06 

4990 

34100 

1.47 

1116 

128.0 

461 

2059 

P2 

15.64 

RAM 

1.00 

1 1 16 

-1.23 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

569 

BLBED 

.10 

-1J48 

1.52 

-.25 

-.88 

.10 

.00 

6RI 

0 

POWER 

-.01 

-  ^55 

.55 

.02 

.06 

-.01 

.00 

.60 

MR 

* 

1.00 

1.28 

11400 

34700 

1.44 

1154 

145.9 

526 

2059 

P2 

•ie.T5 

RAM 

1.00 

1111 

-1.18 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

12 

* 

599 

BLBED 

.10 

-1165 

1.69 

-.26 

-.88 

.10 

.00 

BRI 

« 

0 

POWER 

-.01 

-^54 

.55 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


r*  Jo  col#  uciuocn  UOI 

STANDARO  DAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

PB/PO 

WFf 

TO 

.00 

1.00 

2.86 

50000 

2525 

RAM 

1.03 

-.00 

-.70 

•BLEED  -1.3B 

.00 

.41 

P0M6R  -1-14 

.00 

-.121 

.30 

U  06 

3.00 

50000 

2472 

RAM 

1JQ2 

-.00 

-..59 

BLEED  -1*37 

.00 

.34 

POWER  -1.00 

.00 

-.19 

.60 

U  28 

3.37 

50000 

2313 

RAM 

1  *02 

-.00 

-.62 

BLBEO  -1*36 

.00 

.35 

POMBR 

-.96 

.00 

-.20 

AS 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1090 

39100 

39100 

1.28 

459 

*.48 

1.06 

1.06 

-1.12 

-.00 

.78 

-1.25 

-1.25 

1.27 

.09 

1.05 

-.60 

-.60 

.60 

-.01 

1078 

41000 

36000 

1.39 

454 

*.42 

1.09 

1.10 

-1.17 

.00 

.72 

-1.25 

-1.44 

1.47 

.10 

1.01 

-.55 

-.62 

.63 

-.01 

1054 

47900 

36500 

1.37 

443 

-.36 

1.04 

1.05 

-1.11 

.00 

.64 

-1.19 

-1.58 

1.62 

.10 

.82 

-.45 

-.59 

.60 

-.01 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13*0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  <i  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

.00 

NR 

a  1.00 

1.00 

0 

3  8600 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

IU5 

T2 

*  559 

BLEED 

•  00 

-U25 

ERl 

*  0 

POWER 

•  00 

-i60 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4990 

34100 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

ms 

T2 

«  569 

BLUED 

.10 

-1J46 

ERI 

«  0 

POWER 

-.01 

-j53 

•  60 

MR 

*  i.oo 

1.28 

11400 

34700 

P2 

*16.75 

RAM 

1.00 

1.11 

T2 

*  599 

BLEED 

.10 

-U64 

BRI 

*  0 

POWER 

-.01 

—A  54 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.29 

1106 

122.9 

442 

2059 

-.97 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

1.27 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

.60 

.02 

.08 

-.01 

.00 

1.46 

1117 

128.4 

461 

2059 

-1.22 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

1.50 

-.25 

-.87 

.10 

.01 

.54 

.02 

.08 

-.01 

.00 

1.44 

1155 

146.3 

526 

2059 

-1.18 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

1.69 

-.25 

-.87 

.10 

-.00 

.54 

.02 

.07 

-.01 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


I  tl cm boai  at  err  o  f  r  e  c /.  /  ■  C r  rr  T  •  M 1 V rn  nr-n m.  >■>...» 

|  - —  —  — - *  ”*w  k.4  i  irmi  kw  renrun  nnnuc 

P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

I 

|  STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


1  MO 

P2/80  P8/PQ 

WFT 

T6 

AB 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

i  fl  .00 

TWOO  2.90 

50000 

2526 

1085 

39200 

39200 

1.28 

459 

13.  0 

!  li 

RAN  1.02 

.24 

-.51 

-.37 

1.15 

1.15 

-.97 

•  00 

.00 

i 

BLEED  -1„38 

-.00 

.41 

.78 

-1.25 

-1.25 

1.27 

.09 

.00 

!  c 

POWER  -lwl4 

-.00 

-.21 

1.05 

-.60 

-.60 

.60 

-.01 

.00 

‘J  .30 

U06  3  <#02 

50000 

2473 

1073 

41000 

36000 

1.39 

454 

13.0 

RAM  1.02 

.00 

-.59 

+  .41 

1.09 

1.10 

-1.17 

-.00 

.00 

r 

■BLEED  -1.35 

.00 

.34 

.69 

-1.24 

-1.43 

1.46 

.10 

.00 

u 

POWER  -l«08 

-.00 

-.19 

.99 

-.54 

-.61 

.62 

-.01 

.00 

n  -60 

1126  3.39 

50000 

2314 

1049 

48000 

36600 

1.37 

443 

13.0 

1.1 

RAN  1.02 

.00 

-162 

-.36 

1.04 

1.05 

-l.ll 

.00 

.00 

BLBED  -1*35 

.00 

.35 

.64 

-1.18 

-1.57 

1.61 

.10 

.00 

o 

P0W6R  -.96 

.00 

-.20 

.82 

-.45 

-.59 

.59 

-.01 

.00 

‘  [I 

f  0 

In 

H . 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
”.S.  4.0  OCTuiER  19m 

STANDARD  ©AY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/IP0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

rc 

.00 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

35200 

1.06 

1107 

123.3 

442 

2059 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1 J40 

-.43 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-1.47 

.90 

-.26 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-145 

.88 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4980 

30200 

1.28 

1118 

128.7 

461 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1460 

-.66 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.10 

-1.68 

1.15 

-.25 

-.87 

.10 

.00 

ERI 

«  0 

POWER 

-.01 

-.30 

.69 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

11400 

32100 

1.35 

1156 

146.8 

525 

2059 

P2 

•10.75 

RAM 

1.00 

U64 

-.70 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  599 

BLEED 

.11 

-1J99 

1.49 

-.25 

-.86 

.11 

-.00 

ERI 

-  0 

POWER 

-.01 

-J38 

.73 

.02 

.07 

-.01 

-.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  6E4/J5G  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  «  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

l  t>  00 

2.93 

37259 

2111 

972 

35600 

35600 

1.05 

458 

13.0 

RAM 

liOO 

1.00 

.00 

4.07 

1.40 

1.40 

-.43 

.00 

.00 

OLE ED  -1.37 

-.58 

-.01 

.54 

-1.47 

-1.47 

.90 

.09 

.00 

POWER  -1.13 

.40 

.00 

1.18 

-.46 

-.46 

.88 

-.01 

.00 

.36 

U  06 

3.05 

38856 

2111 

975 

37700 

32700 

1.18 

454 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

4.05 

1.39 

1.45 

-.48 

.00 

.00 

BLEED  -1.33 

-.56 

.00 

.45 

-1.42 

-1.65 

1.12 

.10 

.00 

POWER  -1.07 

.39 

.00 

1.06 

-.42 

-.48 

.89 

-.01 

.00 

.60 

U  28 

3.41 

43224 

2111 

990 

45700 

34300 

1.26 

443 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

4.00 

1.35 

1.46 

-.50 

.00 

.00 

BLEED  -1.33 

-.54 

-.00 

.43 

-1.35 

-1.83 

1.33 

.11 

.00 

POWER 

-.>95 

.34 

-.00 

.93 

-.34 

-.45 

.80 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  BLECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.6.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  C  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

o 

o 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

34800 

1.02 

1108 

123.8 

441 

2059 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1 J40 

-.43 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  559 

BLEE0 

.00 

-1J46 

.91 

-.25 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-J46 

.89 

.02 

.07 

-.01 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4980 

30800 

1.20 

1120 

129.3 

461 

2059 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1.56 

-.61 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  569 

BLEED 

.10 

-U73 

1.21 

-.25 

-.87 

.10 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-j45 

.86 

.02 

.06 

-.01 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

11300 

32500 

1.27 

1158 

147.4 

525 

2059 

P2 

*18.75 

RAN 

1.00 

1157 

-.62 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  599 

BLEED 

.12 

-1194 

1.47 

-.25 

-.84 

*12 

-.00 

ERI 

■  0 

POWER 

-.01 

-.45 

.81 

.02 

.07 

-.01 

-  •  00 
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i  CONFIDENTIAL 

f!  GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


r  O  3*  3 o 0  GCTuBEn  I Ton 


STANDARD 

DAY  * 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

0  FEET 

MO 

02/ PO  P8/P0 

NFT 

T8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

lb  GO  2.95 

35606 

2069 

951 

35200 

35200 

1.01 

458 

16.0 

RAN  1.00 

1.00 

.00 

->.07 

1.40 

1.40 

-.43 

.00 

.00 

BLEED  -1.37 

-.57 

-.01 

.55 

-1.46 

-1.46 

.91 

.09 

.00 

POWER  -1.13 

.42 

.00 

1.19 

-.46 

-  .46 

.89 

-.01 

.00 

.30 

lk  06  3.07 

36939 

2059 

954 

37300 

32300 

1.14 

453 

16.0 

RAM  1.00 

1.00 

-.00 

■*•04 

1.38 

1.44 

-.48 

.00 

.00 

BLEED  -U3S 

-.55 

-.01 

.44 

-1.42 

-1.65 

1.13 

.10 

.00 

ROWER  -1.07 

.40 

.00 

1.05 

-.42 

-.48 

.89 

-.01 

.00 

•  60 

lk 28  3.44 

41249 

2059 

970 

45100 

33800 

1.22 

442 

16.0 

RAN  1.00 

1.00 

.00 

<*.00 

1.34 

1.46 

-.49 

.00 

.00 

BLEED  <-l  .32 

-.51 

—.00 

.43 

-1.33 

-1.82 

1.34 

.12 

.00 

ROWER  -.95 

.36 

-.00 

.92 

-.33 

-.44 

.81 

-.01 

.00 

l 


I 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

7‘<j  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE 


MO 

92/90 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

o 

o 

NR 
P2 
T  2 
ERI 

*  1.00 
*14.70 

*  559 

*  0 

1.00 

RAM 

BLEED 

POWER 

0 

.00 

.00 

.00 

25600 

1*59 

-*93 

1.64 

.99 

-.75 

1.53 

2.03 

1065 

-.01 

-.20 

.21 

108.4 

.98 

-.62 

.85 

418 

1.00 

.06 

-.07 

1734 

-.07 

.68 

1.93 

•  30 

NR 

92 

T2 

ERI 

*  1.00 
*15.64 
*  569 

a  0 

1.06 

RAM 

BLEED 

POWER 

4710 
1.00 
•  06 
-.06 

23000 

1166 

-1.09 

1.84 

1.15 

-.84 

1.72 

1.71 

1076 

-.01 

-.20 

.20 

113.1 
e  97 
-.62 
.82 

436 
1.0  0 
.06 
-.  06 

1739 

-.07 

.69 

1.86 

.60 

NR 

P2 

T2 

ERI 

*  1.00 
*16.75 

*  599 

*  0 

1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 

10600 

1.00 

.06 

-.05 

23700 

1 464 
”  1 137 
1.83 

1.25 

-.84 

1.89 

1.31 

1112 

-.01 

-.21 

.18 

128.2 

.97 

-.66 

.72 

492 

1.00 

.06 

-.05 

1754 

-.08 

.59 

1.61 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  BLECTR IC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P . 9.  7o 0 


OCTOBER  1964 


STANUAHD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE 


0  FEET 


MO 

.00 


.30 


.60 


P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T6 

AS 

Li,  GO 

2.34 

25464 

1734 

1045 

RAM 

.'92 

.90 

-.07 

-.00 

■BLEEO 

-.51 

.58 

.68 

-.02 

POWER 

.96 

3.72 

1.93 

-.01 

lb  Ob 

2.43 

26473 

1739 

1045 

RAM 

.92 

.89 

-.07 

—  .  00 

BLEED 

-.49 

.61 

.69 

-.04 

POWER 

.93 

3.59 

1.66 

-.01 

1.  28 

2.T4 

29602 

1754 

1045 

RAM 

.90 

.67 

-.08 

.01 

BL  BED 

-b0O 

.48 

.59 

.03 

ROWBR 

.78 

3.18 

1.61 

.02 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

27200 

27200 

.94 

434 

16.0 

1.45 

1.45 

-.60 

.00 

.00 

-.84 

-.84 

1.43 

.06 

.00 

1.49 

1.49 

2.18 

-.07 

.00 

29000 

24300 

1.09 

429 

16.0 

1.42 

1.50 

-.66 

.00 

.00 

-.81 

-.98 

1.61 

.06 

.00 

1.41 

1.69 

1.85 

-.06 

.00 

35500 

24900 

1.19 

415 

16.0 

1.35 

1.49 

-.68 

.00 

.00 

-.88 

-1.29 

1.80 

.06 

.00 

1.16 

1.68 

1.46 

-.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  f.9  ULFUBSR  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

=  1.00 

1.00 

0 

19000 

.96 

1011 

90.6 

373 

1522 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.58 

-.98 

-.02 

.93 

1.00 

-.20 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-1.00 

1.77 

-.19 

-.63 

.03 

.73 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

2.09 

2.51 

.23 

1.04 

-.04 

2.26 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4150 

15700 

1.17 

1018 

93.1 

384 

1509 

P2 

=15.64 

RAM 

1.00 

1.70 

-1.11 

-.02 

.93 

1.00 

-.19 

T2 

=  569 

BLEED 

.03 

-1.21 

1.95 

-.19 

-.64 

.03 

.70 

ERI 

*  0 

POWER 

-.04 

2.37 

2.19 

.23 

1.02 

-.04 

2.21 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9020 

13600 

1.36 

1039 

99.9 

417 

1475 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1.92 

-1.13 

-.00 

.98 

1.00 

-.05 

T2 

=  599 

BLEED 

.02 

-1.75 

2.41 

-.20 

-.69 

.02 

.61 

ERI 

*  0 

POWER 

-.02 

3.08 

1.56 

.23 

1.04 

-.02 

2.16 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORHANLt 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

9 

1.00 

1.92 

18236 

1522 

1068 

20100 

20100 

.91 

387 

16.0 

RAM 

.76 

.68 

-.20 

.01 

1.43 

1.43 

-.81 

.00 

.00 

BLEE0 

-.46 

.74 

.73 

-.02 

-.90 

-.90 

1.66 

.03 

.00 

POWER 

1.00 

4.66 

2.26 

.02 

1.87 

1.87 

2.74 

-.04 

.00 

.30 

1.06 

1.97 

18339 

1509 

1068 

20900 

16800 

1.09 

378 

16.0 

RAM 

.77 

.69 

-.19 

.00 

1.42 

1.53 

-.91 

.00 

.00 

BLEED 

-.48 

.71 

.70 

-.01 

-.92 

-1.15 

1.90 

.03 

.00 

POWER 

.98 

4.  62 

2.21 

.02 

1.80 

2.26 

2.30 

-.04 

.00 

.60 

1.28 

2.10 

18525 

1475 

1068 

23900 

14900 

1.25 

352 

16.0 

RAH 

.93 

.91 

-.05 

-.00 

1.54 

1.87 

-1.06 

.00 

.00 

BLEED 

-.55 

.60 

.61 

-.06 

-1.00 

-1.61 

2.26 

.02 

.00 

POWER 

1.12 

4.70 

2.16 

-.00 

1.82 

2.93 

1.70 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


i»citcr\«i.  cLCtiiut  uLf/a7u  c»i  irinicu  rcnrurvn«p*oc 

P.S.  8.0  OCTOBER  196* 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


HO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

=  1. 00 

1.00 

0 

18000 

.97 

1003 

88.0 

365 

1497 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1.59 

-1.00 

-.02 

.92 

1.00 

-.20 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-1.05 

1.77 

-.19 

-.64 

.03 

.70 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

2.22 

2.63 

.24 

1.09 

-.04 

2.36 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4060 

14700 

1.18 

1009 

90.1 

375 

1482 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1.76 

-1.17 

-.02 

.93 

1.00 

-.  19 

T2 

*  569 

BLEED 

.03 

-1.36 

2.09 

-.  19 

-.65 

.03 

.69 

ERI 

*  0 

POWER 

-.04 

2.72 

2.04 

.24 

1.06 

-.04 

2.27 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

8780 

12400 

1.3B 

1029 

96.0 

406 

1437 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

1.88 

-1.26 

-.01 

.94 

1.00 

-.  15 

T2 

*  599 

BLEED 

.02 

-2.04 

2.52 

-.21 

-.74 

.02 

.49 

ERI 

*  0 

POWER 

-.02 

3.29 

1.56 

.24 

1.07 

-.02 

2.21 
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GENERAL  tL tt I  Kit  fct*/J!>t»  ESTINAIEU  PEKhUKM ANLE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  OA*  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


HO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.00 

1.87 

17361 

1497 

1070 

19100 

19100 

.91 

379 

16.0 

RAM 

.75 

.67 

-.20 

.01 

1.44 

1.44 

-.84 

.00 

.00 

BLEED 

-.49 

.70 

.70 

-.02 

-.94 

-.94 

1.66 

..03 

.00 

POWER 

1.05 

4.91 

2.36 

.02 

1.99 

1.99 

2.86 

-.04 

.00 

.30 

1.06 

1.91 

17357 

1482 

1070 

19900 

15800 

1.10 

369 

16.0 

RAM 

.76 

•  69 

-.19 

.01 

1.44 

1.56 

-.94 

.00 

.00 

BLEEO 

-.48 

.69 

.69 

-.03 

-.95 

-1.20 

1.92 

.03 

.00 

POWER 

1.01 

4.82 

2.27 

.02 

1.90 

2.39 

2.36 

-.04 

.00 

.60 

1.28 

2.01 

17187 

1437 

1069 

22300 

13600 

1.27 

342 

16.0 

RAM 

.81 

.74 

-.15 

-.01 

1.45 

1.74 

-1.09 

.00 

.00 

BLEED 

-.72 

.40 

.49 

.08 

-1.19 

-1.97 

2.45 

.02 

.00 

■' 

POWER 

1.09 

4.91 

2.21 

.05 

1.87 

3.10 

1.75 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  8LECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1 .00 

0 

11600 

1.02 

942 

69.8 

308 

1332 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

1J44 

-1.24 

-.04 

.84 

1.00 

-.41 

T2 

*  559 

BLEED 

.00 

-lilO 

1.95 

-.19 

-.65 

.01 

.73 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

2185 

3.56 

.32 

1.42 

-.02 

2.92 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

3410 

8580 

1.36 

948 

71.0 

316 

1309 

P2 

*15.64 

RAM 

1.00 

1  162 

-1.43 

-.03 

.85 

1.00 

-.39 

T2 

*  569 

BLEED 

.01 

-1138 

2.50 

-.14 

-.59 

.01 

.84 

ERI 

*  0 

POWER 

-.02 

3189 

2.46 

.29 

1.39 

-.02 

2.80 

.60 

NR 

*  1.00 

1.26 

7400 

6230 

1.81 

969 

75.5 

342 

1260 

P2 

*18.75 

RAM 

1.00 

2111 

-1.94 

-.02 

.87 

1.00 

-.32 

T2 

*  599 

BLEED 

.01 

-2*40 

3.55 

-.16 

-.63 

.01 

.74 

ERI 

»  0 

POWER 

-.02 

5136 

.94 

.23 

1.27 

-.02 

2.55 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  9.0  OCTOBER  1964 


m 

«• 

7AMDARC 

r  r>  A  \m  ■ 

I  UM  .1  *■» 

40  F 

PRESSURE  AL 

TITUDE 

0  i 

FEET 

MO 

92/90 

P8/P0 

WET 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

14  00 

1.54 

11915 

1332 

1095 

12B00 

12800 

.93 

320 

16.0 

RAN 

.51 

.28 

-.41 

.01 

1.36 

1.36 

-1.15 

.00 

.00 

3LEB0 

-.40 

.81 

.73 

.01 

-1.04 

-1.04 

1.89 

.01 

.00 

POWER 

1.07 

6.49 

2.92 

•*.05 

2.69 

2.69 

3.72 

-.02 

.00 

.30 

11  06 

1.95 

11669 

1309 

1096 

13100 

9690 

1.21 

311 

16.0 

RAM 

.52 

.30 

-.39 

.02 

1.36 

1.48 

-1.28 

.00 

.00 

BLEED 

-.35 

1.07 

.64 

-.02 

-.92 

-1.25 

2.36 

.01 

.00 

POWER 

1.06 

6.43 

2.00 

•*.  12 

2.63 

3.56 

2.78 

-.02 

.00 

.60 

11  26 

1.62 

11261 

1260 

1095 

14800 

7400 

1.52 

288 

16.0 

RAM 

.60 

.36 

-.•32 

■*.01 

1.42 

1.83 

-1.60 

.00 

.00 

BLBEO 

-J43 

1.02 

.74 

.01 

-1.02 

-2.05 

3.17 

.01 

"  .00 

POWER 

.97 

6.34 

2.55 

-.00 

2.27 

4.55 

1.72 

-.02 

.00 

CONFIDENTIAL 


6-43 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.:».  11.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  ♦  40  f  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

4630 

1.40 

846 

45.6 

219 

1156 

P2 

*14.70 

RAM 

.00 

L  <118 

-1.83 

-.08 

.65 

1.00 

-.81 

T2 

*  559 

BLEED 

•  00 

-.82 

2.28 

-.17 

-.52 

.01 

.99 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

4*14 

6.07 

.45 

2.07 

-.03 

4.10 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

2440 

2350 

2.66 

852 

46.4 

226 

1126 

P2 

*15.64 

RAM 

1.01 

1  J50 

-2.16 

-.07 

.68 

1.01 

-.75 

T2 

*  569 

BLEED 

.01 

-2J4S 

3.79 

-.18 

-.60 

.01 

.83 

ERI 

*  0 

POWER 

-.03 

7136 

2.71 

.41 

1.95 

-.03 

3.83 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

5330 

40 

141.77 

870 

48.9 

247 

1  C43 

P2 

*16.75 

RAM 

1.01 

39*04 

41.66 

-.06 

.71 

1.01 

-.71 

T2 

*  599 

BLEED 

.02 

-165  <168 

-112.53 

-.19 

-.61 

.02 

.77 

ERI 

-  0 

POWER 

-.05 

542J69 

-152.22 

.41 

1.98 

-.05 

3.82 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  0  FEET 


PC/  »0 

P0/PO 

WET 

T« 

A8 

1L00 

1.17 

6505 

1166 

1257 

RAW 

.10 

-.65 

-.81 

-.00 

BlfEBD 

-  .09 

1.43 

.99 

-.16 

P0.W6R 

.41 

10.31 

4.10 

.03 

U  06 

1 .17 

6256 

1126 

1256 

BAN 

•(20 

-.60 

-.75 

—  .03 

BLEED 

-.21 

1.21 

.83 

.14 

POWER 

<41 

10.16 

3.03 

.35 

II  ZB 

1.19 

5427 

1043 

1257 

RAM 

J21 

-.62 

-.71 

4.01 

BLEED 

-.20 

1.43 

.77 

.04 

POWER 

•  45 

11.70 

3.02 

4.03 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8  TANG 

5140 

5140 

1.26 

227 

13.0 

1.16 

1.16 

-1.81 

.00 

.00 

-.76 

-.76 

2.21 

.01 

.00 

4.05 

4.05 

6.16 

-.03 

.00 

5320 

2880 

2.17 

222 

13.0 

1.23 

1.43 

-2.08 

.01 

.00 

1.21 

-2.25 

3.  SB 

.01 

.00 

3.42 

6.35 

3.71 

-.03 

.00 

5950 

610 

8.83 

208 

13.0 

1.26 

3.41 

-4.86 

.01 

.00 

1.14 

-11.29 

15.33 

.02 

.00 

3.74 

36.69 

-21.39 

-.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


r  *  S  •  i.G  uCTuocn  i^gn 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2V»0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

38400 

1.30 

1034 

113.0 

409 

2059 

P2 

=12.23 

RAM 

.00 

*96 

-1.01 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

=  501 

BLEED 

.00 

-1U5 

1.17 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-161 

.62 

.02 

.07 

-.00 

.00 

.30 

NR 

»  1.00 

1.06 

4380 

34800 

1.43 

1044 

118.2 

428 

2059 

P2 

=13.02 

RAM 

1.00 

199 

-1.04 

-.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

=  510 

BLEEO 

.03 

-1.36 

1.39 

-.34 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-.56 

.57 

.02 

.  06 

-.00 

.OC 

«  60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9980 

35900 

1.39 

1076 

134.8 

488 

2059 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

1104 

-1.10 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

*  537 

BLEED 

.06 

-1.53 

1.56 

-.26 

-.93 

.06 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-149 

.50 

.01 

.06 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.3.  l.U  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P<2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

1.  00 

3.28 

50000 

2618 

1088 

38800 

38800 

1.29 

483 

13.0 

RAM 

1.03 

.00 

-.81 

-.48 

.96 

.96 

-1.01 

.01 

.00 

BLEED  -1.35 

.00 

.58 

.70 

-1.15 

-1.15 

1.17 

.02 

.00 

POWBR  -1.30 

.00 

-.25 

1.13 

-.61 

-.61 

.62 

-.00 

.00 

.30 

1*  06 

3.43 

50000 

2542 

1071 

40600 

36200 

1.38 

479 

13.0 

RAH 

1.03 

.00 

-.75 

«r.45 

.96 

.96 

-1.01 

.00 

.00 

BLEBO  -1.34 

.00 

.48 

.64 

-1.17 

-1.31 

1.34 

.03 

.00 

POWER  -1.24 

.00 

-.22 

1.08 

-.55 

-.62 

.63 

-.00 

.00 

.60 

Ik  28 

3  ^  87 

50000 

2373 

1040 

47200 

37200 

1.34 

467 

13.0 

RAN 

1.02 

.00 

—  .60 

^.35 

1.00 

1.00 

-1.05 

.00 

.00 

KtE BO  -1.42 

.00 

.38 

.69 

-1.17 

-1.50 

1.53 

.06 

.00 

POWER  -1.06 

-.00 

-.20 

.93 

-.44 

-.56 

.56 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H’.SiU  d.O  OCTOBER  1 964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

o 

© 

• 

NR 

*  1. 00 

1.00 

0 

38500 

1.30 

1035 

113.4 

409 

2059 

P 2 

*12.23 

RAM 

.00 

496 

-1.01 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  501 

BLEED 

.00 

-U14 

1.16 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

,00 

-.61 

.61 

.02 

.07 

-.00 

.00 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4380 

34900 

1.43 

1045 

118.6 

428 

2059 

P2 

*13.02 

RAM 

1.00 

j.99 

-1.05 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  510 

BLEED 

.03 

-1136 

1.39 

-.34 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-.56 

.56 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9980 

36000 

1.39 

1077 

135.2 

488 

2059 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

1.04 

-1.10 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

72 

*  537 

BLEED 

.06 

-1.52 

1.56 

-.26 

-.93 

.06 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-*49 

.50 

.01 

.06 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P.S.  2.U  ULIUBtK 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

U  00 

3.29 

50000 

2618 

1083 

38900 

38900 

1.29 

483 

13.0 

RAM 

1.03 

.00 

-.81 

<*.48 

.96 

.96 

-1.01 

.01 

.00 

BLEED  -1.35 

.00 

.58 

.69 

-1.14 

-1.14 

1.16 

.02 

.00 

POMBR  -1.29 

.00 

-.25 

1.L2 

-.61 

-.61 

.61 

-.00 

.00 

.30 

Ik  06 

3.44 

50000 

2543 

1066 

40700 

36300 

1.38 

479 

13.0 

RAM 

1.03 

.00 

-.  T5 

-*■•45 

.96 

.96 

-1.01 

-.00 

.00 

RLE BO  -1.33 

.00 

.48 

.63 

-1.17 

-1.31 

1.33 

.03 

.00 

POMBR  -1.23 

.00 

-.22 

1.08 

-.55 

-.62 

.62 

-.00 

.00 

.60 

lk  26 

3.89 

50000 

2374 

1035 

47300 

37300 

1.34 

467 

13.  C 

RAM 

1.02 

.00 

-.60 

*>.35 

1.00 

1.00 

-1.05 

.00 

.00 

BLEED  -1.42 

.00 

.38 

.69 

-1.16 

-1.49 

1.53 

.06 

.00 

POMER  -1.06 

.00 

-.20 

.93 

-.44 

-.56 

.56 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

o 

o 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

38400 

1.29 

1036 

113.7 

409 

2059 

P2 

*12.23 

RAM 

.00 

1  *36 

-.39 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  501 

BLEED 

.00 

-1145 

.71 

-.33 

-.97 

.02 

-.01 

6RI 

*  0 

POWER 

.00 

-447 

.80 

.02 

.07 

-.00 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4380 

34900 

1.43 

1046 

119.0 

428 

2059 

P2 

*13.02 

RAM 

1.00 

1125 

-.84 

.00 

l.OC 

1.00 

-.00 

T2 

*  510 

BLEEO 

.03 

-1436 

1.38 

-.34 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-*56 

.56 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9980 

36000 

1.39 

1078 

135.6 

487 

2059 

P2 

-15.60 

RAM 

1.00 

1*04 

-1.09 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  537 

BLEEO 

.06 

-1152 

1.56 

-.27 

-.93 

.06 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-*50 

.50 

.02 

.06 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

,  FGB  ' 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

9 

UOO 

3.31 

49348 

2592 

1072 

38700 

38700 

1.27 

483 

13.0 

RAN 

1.00 

1.00 

-.01 

00 

1.36 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

BLEED 

-1.32 

-.75 

-.00 

.34 

-1.45 

-1.45 

.71 

.02 

.00 

POWER 

-1.30 

.33 

.01 

1.27 

-.47 

-.47 

.80 

-.00 

.00 

.30 

1.06 

3.46 

50000 

2543 

1062 

40700 

36300 

1.38 

479 

13.0 

RAN 

1.01 

.46 

-.38 

-.23 

1.15 

1.16 

-.75 

.00 

.00 

BLEED 

-1.33 

-.00 

.48 

.63 

-1.16 

-1.30 

1.33 

.03 

.00 

POWER 

-1.23 

.00 

-.21 

1.08 

-.55 

-.61 

.62 

-.00 

.00 

.60 

1.  26 

3.90 

50000 

2375 

1031 

47400 

37400 

1.34 

467 

13.0 

RAM 

1.02 

.00 

-.60 

-.35 

1.00 

1.00 

-1.05 

.00 

.00 

BLEED 

-1.41 

.00 

.38 

.68 

-1.16 

-1.48 

1.52 

.06 

.00 

POWER 

-1.07 

.00 

-.20 

.93 

-.44 

-.56 

.56 

-.00 

.00 

r 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PR  FSS11R  F  Al  T ITIJDF  SOCO  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

=  L.00 

1.00 

0 

34300 

1.04 

1038 

114.1 

409 

2059 

P2 

=12.23 

RAM 

.00 

1  J36 

-.38 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

=  501 

BLEED 

.00 

-1.45 

.78 

-.33 

-.97 

.02 

-.02 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-*46 

.88 

.02 

.06 

-.00 

-.01 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4380 

30400 

1.22 

1047 

119.3 

428 

2059 

P2 

=13.02 

RAM 

1.00 

1156 

-.61 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  $10 

BLEED 

.03 

-1.74 

1.11 

-.33 

-.96 

.03 

.00 

ERI 

=  0 

POWER 

-.00 

-.27 

.69 

.02 

.  06 

-.00 

.00 

.60 

NR 

=  1.00 

1.28 

9980 

32700 

1.27 

1079 

136.0 

487 

2059 

P2 

=15.60 

RAM 

1.00 

ll  54 

-.59 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

T2 

=  537 

BLEED 

.Ob 

-1.87 

1.28 

-.28 

-.92 

.06 

-.00 

ERI 

=  0 

POWER 

-.00 

-.27 

.63 

.02 

.05 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALT  ltUOE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

o 

e 

lfcOO 

3.35 

35709 

2111 

947 

34700 

34700 

1.03 

483 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.36 

1.36 

-.38 

.01 

.00 

8LEBO  — 1.32 

-.68 

-.02 

.33 

-1.45 

-1.45 

.78 

.02 

.00 

POVIBR  -1.29 

.41 

-.01 

1.26 

-.46 

-.46 

.88 

-.00 

.00 

.30 

Ik  061 

3.50 

37147 

2111 

949 

36800 

32400 

1.15 

479 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.34 

1.38 

-.41 

.00 

.00 

BLEBD  -1.29 

-.66 

-.00 

.31 

-1.41 

-1.60 

.97 

.03 

.00 

POWBR  -1.22 

.41 

.00 

1.20 

-.41 

-.47 

.88 

-.00 

.00 

.60 

1.  26 

3.94 

41649 

2111 

959 

44500 

34500 

1.21 

467 

13.0 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.00 

1.30 

1.39 

-.42 

-.00 

.00 

BLEBO  -V.36 

-.62 

-.01 

.41 

-1.35 

-1.76 

1.17 

.06 

.00 

POWBR  -1.07 

.36 

.00 

i.05 

-.33 

-.42 

.79 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

C,  “  “  “  v  r*  r»  r-  r*  1  At  /, 

r  •  ?  «U  uw  i  v/uun  a  /  v  f 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


NO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

• 

O 

o 

NR 

=  1. 00 

1.00 

0 

33900 

1.01 

1039 

114.6 

409 

2059 

P2 

*12.23 

RAN 

.00 

U36 

-.38 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

=  501 

BLEED 

.00 

-1.42 

.80 

-.33 

-.95 

.02 

.00 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-  144 

.89 

.02 

.07 

-.00 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4380 

30900 

1.15 

1049 

119.9 

428 

2059 

P2 

=13.02 

RAM 

1.00 

1 148 

-.52 

.00 

l.CO 

1.00 

-.00 

T2 

=  510 

BLEE0 

.03 

-1.70 

1.09 

-.33 

-.95 

.03 

.00 

ERI 

=  0 

POWER 

-.00 

-.47 

.91 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.60 

NR 

=  1.00 

1.28 

9970 

33000 

1.21 

1081 

136.6 

487 

2059 

P2 

=15.60 

RAN 

1.00 

1.48 

-.52 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

=  537 

BLEED 

.06 

-U84 

1.28 

-.30 

-.92 

.06 

.00 

ERI 

=  0 

POWER 

-.00 

-143 

.82 

.02 

.05 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

5.0 

OCTOBER  1964 

STANDARD  i 

DAY 

PRESSURE  AL 

TiTUDE 

5000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A3 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

3 

o 

o 

1. 00  3.37 

34195 

2059 

928 

34300 

34300 

1.00 

483 

16.0 

RAM  1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.36 

1.36 

-.38 

.01 

.00 

BLEED  -1.29 

-.64 

.00 

c  31 

-1.42 

-1.42 

.00 

.02 

.00 

PDWBR  -1.27 

.44 

.00 

1.24 

-.44 

-.44 

.89 

-.00 

.00 

.30 

1.06  3.52 

35569 

2059 

930 

36400 

32000 

1.11 

479 

16.0 

RAM  1.00 

1.00 

-.00 

.00 

1.34 

1.38 

-.41 

.00 

.00 

BLEBO  -1.28 

-.63 

.00 

.31 

-1.40 

-1.59 

.98 

.03 

.00 

POWER  -1.21 

.42 

.00 

1.19 

-.41 

-.46 

.89 

-.00 

.00 

.60 

11.28  3.97 

39842 

2059 

940 

43900 

34000 

1.17 

467 

16.0 

RAM  1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.30 

1.39 

-.42 

.00 

.00 

BLEED  -1*31 

-.60 

.00 

.37 

-1.33 

-1.74 

1.18 

.06 

.00 

POWER  -1.06 

.38 

.00 

1.04 

-.32 

-.42 

.80 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2A90 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

• 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

35700 

1.40 

1081 

104.9 

379 

2059 

P2 

*12.23 

RAM 

.00 

1.06 

-1.12 

.00 

1.C1 

1.C1 

.00 

T2 

*  541 

BLEED 

.00 

-1.25 

1.27 

-.26 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-.70 

.70 

.02 

*08 

-.00 

-.01 

.30 

NR 

=  1.00 

1.06 

4220 

32300 

1.55 

1094 

109.8 

397 

2059 

P2 

*13.02 

RAM 

1.01 

U04 

-1.10 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

*  551 

BLEED 

.08 

-U30 

1.33 

-.26 

-.90 

.08 

.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-462 

.62 

.02 

.09 

-.01 

.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9600 

32800 

1.53 

1129 

124.8 

451 

2059 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

U06 

-1.12 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  580 

BLEED 

.09 

- 1458 

1.62 

-.26 

-.89 

.09 

.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-.58 

.59 

.02 

.08 

-.01 

-.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  Io0  OCTOBER  1964 


STANDARD 

i  HAY  ♦ 

u. 

o 

4* 

PRESSURE  ALTITUDE 

5000  FEET 

P2/PO  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

li.00  2.98 

50000 

2801 

1151 

36100 

36100 

1.39 

466 

13.0 

RAM  1.04 

.00 

-.69 

■*.47 

1.06 

1.06 

-1.12 

.01 

.00 

BLEBO  -1.43 

.00 

.46 

.83 

-1.25 

-1.25 

1.27 

.07 

.00 

POWER  -l o  39 

.00 

-.24 

1.30 

-.70 

-.70 

.70 

-.00 

.00 

ii>G6  3.11 

50000 

2717 

1137 

37700 

33500 

1.49 

462 

13.0 

RAN  1.04 

.00 

-.74 

-.46 

1.02 

1.02 

-1.07 

.01 

.00 

BLEED  **1.41 

.00 

.53 

.79 

-1.17 

-1.32 

1.35 

.08 

.00 

PORE*  -1.29 

-.00 

-.25 

1.11 

-.64 

-.72 

.73 

-.01 

.00 

U 28  3.49 

50000 

2508 

1098 

43600 

34000 

1.47 

450 

13.0 

RAN  1.03 

-.00 

-.65 

-.40 

1.01 

1.01 

-1.06 

-.00 

<<  00 

•8L0ED  -1.37 

.00 

.36 

.67 

-1.17 

-1.53 

1.56 

.09 

.00 

POWER  -1.112 

.00 

-.19 

.99 

-.50 

-.64 

.64 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/B0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  1.00 

1.00 

0 

35800 

1.40 

1082 

105.2 

379 

2059 

P2 

•12.23 

RAN 

.00 

1  <06 

-1.12 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

*  541 

BLEED 

.00 

-1  «i24 

1.27 

-.26 

-.92 

.07 

-.00 

ERI 

=  0 

POWER 

.00 

-*69 

.69 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4220 

32300 

1.55 

1094 

110.1 

'  * 

397 

2059 

P2 

•13.02 

RAM 

1.01 

1103 

-1.09 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

•  551 

BLEED 

.08 

-1  J30 

1.33 

-.26 

-.90 

.08 

.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-461 

.62 

.02 

.09 

-.01 

.01 

.60 

NR 

«  1.00 

1.28 

9600 

32600 

1.52 

1130 

125.2 

451 

2059 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

1106 

-1.12 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

•  500 

BLEED 

.10 

-1*58 

1.62 

-.25 

-.68 

.10 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-.57 

.58 

.02 

.08 

-.01 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  0CTO8ER  1964 

STANDARD  OAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

v  >  P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.00 

ib  UO 

3.00 

50000 

2801 

1146 

36100 

36100 

1.38 

466 

13.0 

RAN 

1.04 

.00 

-.69 

-o46 

1.06 

1.06 

-1.12 

.01 

.00 

8UEBD  -1.43 

.00 

.46 

.83 

-1.24 

-1.24 

1.27 

.07 

.00 

POWBR  -1.37 

.00 

-.24 

1.28 

-.69 

-.69 

.69 

-.01 

.00 

.30 

It  06 

3.12 

50000 

2718 

1132 

37800 

33600 

1.49 

462 

13.0 

RAN 

1  «04 

.00 

-.75 

4.46 

1.01 

1.01 

-1.07 

.01 

.00 

SUEEO  -l  <>41 

-.00 

.53 

.78 

-1.16 

-1.32 

1.35 

.08 

.00 

POWBR  -1.28 

-.00 

-.25 

1.11 

-.64 

-.72 

.73 

-.01 

.00 

.60 

It  28 

3.51 

50000 

2509 

1093 

43600 

34100 

1.47 

449 

13.0 

RAM 

1 .03 

-.00 

-.64 

-.39 

1.01 

1.01 

-1.06 

.00 

.00 

BLBE'D  -1.37 

.00 

.35 

.66 

-1.17 

-1.52 

1.56 

.10 

.00 

POWBR  -1.'12 

.00 

-.19 

.99 

-.49 

-  ©63 

.64 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

o 

o 

» 

NR 

-  1.00 

1.00 

0 

34300 

1.31 

1083 

105.5 

379 

2059 

P2 

•12.23 

RAM 

.00 

1440 

-.43 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T  2 

«  541 

BLBEO 

.00 

-1449 

.61 

-.26 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

•  O 

POWER 

.00 

-455 

.91 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.30 

NR 

•  1.00 

1.06 

4220 

31200 

1.50 

1095 

110.5 

397 

2059 

M2 

-13.02 

RAM 

1.01 

1455 

-.59 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

•  551 

BLEED 

.08 

-1470 

1.05 

-.26 

-.90 

.08 

-.00 

ERI 

•  0 

POWER 

“.01 

-443 

.78 

.02 

.08 

-.01 

.00 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

9590 

32900 

1.52 

1131 

125.5 

451 

2059 

P2 

-15.60 

RAM 

1.00 

1.07 

*1.11 

.00 

1.00 

1.00 

-.00 

r  2 

-  590 

BLEED 

.10 

-1.56 

1.60 

-.25 

-.87 

.10 

-.00 

ERI 

-  0 

POWER 

-.01 

-156 

.56 

.02 

.08 

-.01 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GG4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.3.  3oG  UCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  I  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0 

Pff/PO 

WFT 

T8 

AS 

FG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

8  TANG 

.00 

li  00 

3.02 

45025 

2592 

1088 

34700 

34700 

1.30 

465 

13.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

—  «  06 

1.40 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

OLE 60  -1.40 

-.TO 

-.00 

.52 

-1.49 

-1.49 

.81 

.07 

.00 

POWER  -1,38 

.36 

-.01 

1.40 

-.55 

-.55 

.91 

-.00 

.00 

.30 

U  06 

3.14 

46919 

2591 

1094 

36900 

32600 

1.44 

462 

13.0 

RAN 

1.01 

1.00 

-.01 

*•01 

1.39 

1.43 

-.47 

.01 

•  00 

BLEED  -1.39 

-.68 

-.00 

.47 

-1.45 

-1.64 

.99 

.08 

.00 

POWER  -1.30 

.34 

-.00 

1.27 

-.50 

-.56 

•  91 

-.01 

.00 

.60 

1.  28 

3.52 

50000 

2511 

1088 

43700 

34100 

1.47 

449 

13.0 

RAM 

U02 

.02 

-.63 

*.3B 

1.01 

1.02 

-1.05 

.00 

.00 

BLBED  -1.36 

.00 

.34 

.65 

-1.16 

-1.52 

1.55 

.10 

.00 

POWER  -1*12 

—.00 

-.19 

.98 

-.49 

-.63 

.63 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/B0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.00 

NR 

*  L.00 

1.00 

0 

30700 

1.05 

1084 

105.8 

379 

2059 

P2 

*12. 23 

RAM 

.00 

1440 

-.42 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

*  541 

BLEED 

.00 

-1.47 

.87 

-.27 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

.00 

-  453 

1.01 

.02 

.07 

-.00 

-.00 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

4220 

26700 

1.26 

1096 

no. e 

397 

2059 

P2 

*13.02 

RAM 

1.01 

1459 

-.63 

.00 

l.Cl 

1.01 

.00 

T2 

*  551 

BLEED 

.08 

-1470 

1.14 

-.26 

-.90 

.08 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-427 

.72 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

.60 

NR 

*  1.00 

1.28 

9590 

28400 

1.32 

1132 

125.9 

451 

2059 

P2 

*15.60 

RAM 

1.00 

1.61 

—  .  66 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

*  590 

BLEEO 

.11 

-1487 

1.36 

-.25 

-.86 

.11 

.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-435 

.76 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


h.si. 

STANDARD  OAV  ♦ 

4.U 

40  F 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

.00 

1100  3.06 

32329 

2111 

RAM  1.01 

1.01 

.00 

BLEED  -1.38 

-.62 

*.01 

POWER  *1.37 

.47 

.00 

.30 

1106  3.18 

33643 

2111 

RAM  1.01 

1.01 

.00 

BLEED  *1.37 

-.59 

*.00 

ROWER  *1.28 

.45 

.00 

.60 

11 2B  3.56 

37535 

2111 

RAM  1.00 

1.00 

.00 

ALEEO  *1.33 

-.55 

-.00 

POWBR  -WIG 

.40 

.00 

UCTUBtK  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

961 

31100 

31100 

1.04 

465 

•*.04 

1.40 

1.40 

-.42 

.01 

.45 

-1.47 

-1.47 

.87 

.07 

1.34 

-.53 

-.53 

1.01 

-.00 

967 

33000 

28800 

1.17 

462 

.00 

1.38 

1.44 

-.46 

.01 

.45 

-1.43 

-1.65 

1.09 

.08 

1.25 

-.48 

-.55 

1.01 

-.01 

980 

39S00 

30200 

1.24 

449 

*.00 

1.33 

1.44 

-.47 

-.00 

.43 

-1.33 

-1.79 

1.28 

.11 

1.08 

-.37 

-.49 

.90 

-.01 

CONFIDENTIAL 


BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GEWEMl  ,LK™'«  «VJ5G  ESTIMATED  performance 

P«S*  5.0  n/“ .  . 

W  V  •  uutrv  I  'JO** 

STANDARD  DAY  MO  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


.00  NR  *  l.oo 
P2  *12.23 
T2  *  541 

6RI  *  o 

.30  NR  a  1.00 
P2  *13.02 
T2  *  551 

6RI  *  O 

•60  NR  a  1.00 
P2  *15.60 
T2  *  580 

ERI  *  0 


P27P0 

1.00 

RAM 

bleed 

power 

1.06 

RAM 

BLEED 

POWER 


1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 


FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

0 

.00 

.00 

.00 

30400 

1  439 
-1  j44 
-153 

1.02 

-.41 

.88 

1.02 

1086 

.00 

-.28 

.02 

106.3 

1.01 

-.91 

.07 

379 

1.01 

.06 

-.00 

2059 

.00 

.01 

.00 

4220 

1.01 

.08 

-.01 

27200 

U53 

-1173 

-.53 

1.18 

-.56 

1.19 

1.00 

1098 

.00 

-.26 

.02 

111.3 

1.01 

-.90 

.08 

397 

1.01 

.08 

-.oi 

2059 

.00 

-.00 

.00 

9580 

1.00 

.11 

-.01 

28700 
1453 
-i486 
-4  47 

1.25 

-.58 

1.38 

.89 

1133 

.00 

-.25 

.02 

126.4 

1.00 

-.85 

.08 

451 

1.00 

.11 

-.01 

2059 

.00 

.00 

.00 

4 


* 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P*S*  5*°  OCTOBER  1964 

37AN0AR0  DAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  5000  FEET 


MO 

P2/P0  PS/IO 

WFl 

T8 

AS 

FGB 

FNB 

SFC8 

W2K 

8  TANG 

.00 

HOO  3*08 
«AM  1.01 
BLIEO  -1 .32 
POWER  -1.36 

30922 

1.01 

-.58 

.49 

2059 

.00 

.01 

.00 

941 

4.03 

.39 

1.34 

30700 

1.39 

-1.44 

-.53 

30700 

1.39 

-1.44 

-.53 

1.01 

-.41 

.88 

1.02 

465 

*01 

.06 

-.00 

16  .0 
.00 
.00 
.00 

.30 

14  06  3.21 
RAM  1.01 
BLEED  -1,36 
POWER  -1^28 

32166 

1.01 

-.58 

.4? 

2059 
.00 
-.00 
•  00 

946 

.00 

.44 

1.26 

32600 

1.38 

-1.42 

-.48 

26400 

1.43 

-1.64 

-.55 

1.13 
•**  •  46 
L.  10 
1.02 

462 

.01 

.08 

-.01 

16.0 

.00 

.00 

.00 

.60 

It  28  3.99 
RAM  1.00 
BLEED  -1.31 
POWER  -1.09 

35844 

1.00 

-.62 

.42 

2059 

.00 

.00 

.00 

959 

.00 

.42 

1.07 

39300 

1.33 

-1.32 

-.37 

29700 

1.44 

-1.78 

-.48 

1.21 

-.47 

1.29 

.91 

449 

.00 

.11 

-.01 

16.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

3050 

30  500 

1.64 

1002 

85.4 

309 

2059 

P’2 

as 

8.83 

RAM 

1.01 

noo 

-1.05 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

= 

474 

BLEED 

.01 

-*1«27 

1.29 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.75 

.75 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.AO 

NR 

X. 

1.00 

1.12 

4220 

31000 

1.61 

1010 

88.6 

321 

2059 

P2 

z 

9.26 

RAN 

1.01 

J99 

-1.05 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

480 

8LEE0 

.02 

-1132 

1.34 

-.33 

-.98 

.02 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-177 

.78 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.50 

NR 

a 

1.00 

1.19 

5520 

31600 

1.58 

1019 

92.8 

336 

2059 

P2 

a 

9.84 

RAM 

1.01 

noo 

-1.06 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

489 

BLEED 

.02 

-1.38 

1.41 

-.34 

-.98 

.G2 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-181 

.82 

.02 

.08 

-.00 

-.01 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

7000 

32100 

1.56 

1032 

98.0 

355 

2059 

P2 

a 

10.58 

RAM 

1.01 

194 

-.98 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

499 

BLEED 

.02 

-1.28 

1.31 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.63 

.63 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

12900 

33900 

1.47 

1081 

120.4 

436 

2059 

P2 

a 

14.03 

RAM 

1.00 

<18 1 

-.84 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

a 

541 

BLEED 

.07 

-1142 

1.45 

-.26 

-.92 

.07 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.CO 

-150 

.50 

.02 

.07 

-.00 

,op 

1.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

20200 

36400 

1.38 

1140 

148.0 

535 

2059 

P2 

a 

13.76 

RAM 

1.01 

186 

-.89 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

589 

BLEED 

.09 

-1.62 

1.66 

-.26 

-.88 

.09 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.50 

.50 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  loO  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


NO  P2/PO  P8/P0  WFT  T8  A8  FGB  FNB  SFCB  W2K  BTANG 

.30  U06  3.67  50000  3150  1204  34000  30900  1.62  492  13.0 

RAN  1.04  .00  -.66  -.41  ,99  .99  -1.04  .01  .00 

■LEEO  -1.38  .00  .51  .68  -1.14  -1.26  1.28  .01  .00 

POWBR  -1.74  .00  -.24  1.57  -.71  -.78  .79  -.00  .00 

.40  1.12  3.80  50000  3081  1190  35700  31400  1.59  490  13.0 

NAN  1.04  .00  -.67  -.41  .97  .97  -1.02  .01  .00 

BLEED  -1.37  -.00  .51  .67  -1.12  -1.28  1.30  .02  .00 

POWe*  -1.68  .00  -.24  1.51  -.67  -.76  .77  -.00  .00 

.50  U 19  3.97  50000  2995  1173  37500  32000  1.56  487  13.0 

RAN  1.04  .00  -.68  -.41  .96  .95  -1.00  .01  .00 

BLEBD  -1.37  .00  .51  .67  -1.11  -1.30  1.33  .02  .00 

POWBR  -1.62  .00  -.23  1.45  -.63  -.74  .74  -.00  .00 

.60  1.28  4.18  50000  2896  1155  39500  32500  1.54  483  13.0 

RAN  1.04  .00  -.69  -.41  .94  .93  -.97  .01  .00 

BLEED  -1.36  .00  .51  .66  -1.08  -1.32  1.35  .02  .00 

POWER  -1.51  .00  -.24  1.35  -.58  -.70  .71  -.00  .00 

.90  U69  5.07  50000  2535  1084  47300  34400  1.45  466  13.0 

RAN  1.03  -.00  -.73  -.44  .87  .82  -.86  -.00  .00 

BLEED  -1.42  .00  .43  .73  -1.04  -1.45  1.48  .07  .00 

BOWBR  -1.18  .00  -.22  1.03  -.42  -.58  .58  -.00  .00 

1.15  2*26  6.09  50000  2201  1044  57000  36000  1.36  447  13.0 

RAN  1.03  .00  -.63  -.36  .90  .83  -.87  .00  .00 

BLEBD  -1.36  .00  ,36  .65  -1,00  -1.60  1.64  .09  .00 

POWBR  -.94  -.00  -.20  .80  -.32  -.49  .50  -.01  .00 


CONFIDENTIAL 


8-3 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P.5.  Z.U  ULIUBtK  I'ibH 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

X 

1.00 

1.06 

3050 

30100 

1.60 

1003 

85.7 

309 

2059 

P2 

x 

8.B3 

RAM 

1.01 

1442 

-.47 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

474 

BLEED 

.01 

-1.62 

.86 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.00 

- 16 1 

.98 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

a 

1.00 

1.12 

4220 

31000 

1.61 

1011 

88.9 

321 

2059 

P2 

= 

9.26 

RAM 

1.01 

1  «42 

-.46 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T-2 

X 

480 

BLEED 

.02 

-1166 

.90 

-.33 

-.98 

.02 

.00 

6RI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-.65 

.94 

.03 

.09 

-.00 

.01 

.50 

NR 

X 

1.00 

1.19 

5520 

31700 

1.58 

1020 

93.1 

336 

2059 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.01 

1110 

-.92 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

489 

BLEED 

.02 

-1.38 

1.41 

-.33 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-480 

.81 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

7000 

32100 

1.56 

1033 

98.4 

355 

2059 

P2 

X 

10.58 

RAM 

1.01 

.92 

-.97 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

499 

BliBEO 

.02 

-U28 

1.31 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-158 

.58 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.190 

NR 

x 

1.00 

1.69 

12900 

34000 

1.47 

1082 

120.8 

436 

2059 

P2 

n 

14.03 

RAM 

1.00 

181 

-.84 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

X 

541 

BLEED 

.07 

-1.41 

1.44 

-.26 

-.92 

.07 

-.00 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

-149 

.49 

.02 

.07 

-.00 

.00 

1.15 

NR 

X 

.994 

2.26 

20200 

36400 

1.37 

1141 

148.4 

535 

2059 

P2 

M 

18.76 

RAH 

1.01 

186 

-.89 

-.00 

1.01 

1.01 

-  •  00 

T2 

m 

589 

BLEEO 

.10 

-1.61 

1.65 

-.25 

-.87 

.10 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-449 

.49 

.02 

.07 

-.01 

.01 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.3.  2.0  OCTOBER  1964 


Si ANOARu  day 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

TO 

.30 

lk  06 

3.69 

48178 

3075 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

BLEBO  -1.35 

-.79 

-.00 

POWBR  -1.74 

.36 

-.02 

.40 

Ik  12 

3.82 

49833 

3074 

RAN 

1.01 

.99 

-.01 

BLEBO  -1.34 

-.79 

-.00 

POWER  -1.67 

.29 

-.05 

.50 

lk  19 

3.99 

50000 

2996 

RAN 

1.03 

.23 

-.53 

BLEBO  -1.36 

.00 

.51 

POWER  -1„59 

.00 

-.23 

.60 

H  26 

4.20 

50000 

2696 

RAM 

1.04 

.00 

-.70 

BLEBO  -1.35 

.00 

.51 

POWBR  -1.50 

-.00 

-.23 

.»0 

1.69 

5.10 

50000 

2535 

RAM 

1.03 

.00 

-.72 

BLEBO  -1.42 

.00 

.43 

POWBR  -1.19 

.00 

-.22 

1.15 

2L  2  6 

6.  12 

50000 

2262 

RAM 

1.03 

.00 

-.63 

BLEED  -1.35 

.00 

.36 

POWBR 

-.93 

.00 

-.20 

PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1181 

33600 

30500 

1.58 

492 

*.00 

1.33 

1.36 

-.40 

.01 

.36 

-1.43 

-1.57 

.80 

.01 

1.70 

-.58 

-.64 

1.00 

-.00 

1183 

35700 

31500 

1.58 

490 

-.00 

1.32 

1.36 

-.40 

.01 

.35 

-1.41 

-1.60 

.83 

.02 

1.60 

-.56 

-.63 

.93 

-.00 

1168 

37600 

32000 

1.56 

487 

-.32 

1.04 

1.04 

-.86 

.01 

.67 

-1.10 

-1.30 

1.32 

.02 

1.43 

-.62 

-.72 

.73 

-.00 

1150 

39500 

32500 

1.54 

483 

4.41 

.94 

.92 

-.97 

.01 

.66 

-1.08 

-1.32 

1.34 

.02 

1.34 

-.57 

-.69 

.70 

-.00 

1079 

47300 

34500 

1.45 

466 

-.43 

.87 

.82 

-.86 

-.00 

.73 

-1.04 

-1.45 

1.48 

.07 

1.03 

-.42 

-.58 

.58 

-.00 

1039 

57100 

36800 

1.36 

446 

—  .36 

.89 

.83 

-.87 

.00 

.64 

-.99 

-1.59 

1.63 

.10 

.80 

-.32 

-.48 

.49 

-.01 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

3050 

26700 

1.42 

1005 

86.0 

309 

2059 

P2 

M 

8.83 

RAN 

1.01 

1 445 

-.49 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

474 

BLEED 

.01 

-1164 

.90 

-.33 

-.98 

.01 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-145 

.89 

.03 

.09 

-.00 

.01 

.40 

NR 

X 

1.00 

1.12 

4220 

27500 

1.42 

1012 

89.2 

321 

2059 

P2 

& 

9.26 

RAM 

1.01 

1146 

-.49 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

480 

BLEED 

.02 

-1.68 

.95 

-.33 

-.98 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.46 

.88 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.50 

NR 

a 

1.00 

1.19 

5520 

28500 

1.43 

1022 

93.4  • 

336 

2059 

P2 

m 

9. 84 

RAM 

1.01 

li46 

-.49 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

489 

BLEEO 

.02 

-1170 

.97 

—  .33 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-«43 

•  83 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.60 

NR 

-a 

1.00 

1.28 

7000 

29500 

1.45 

1034 

98.7 

355 

2059 

P2 

-10.58 

RAM 

1.01 

1143 

-.46 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

499 

BLEEO 

.02 

-1472 

.99 

-.33 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-*39 

.77 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

12900 

34000 

1.47 

1083 

121.2 

436 

2059 

P2 

14.03 

RAM 

1.00 

1103 

-.70 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

541 

BLEEO 

.07 

-1,40 

1.43 

-.26 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-149 

.50 

.02 

.07 

-.00 

.00 

1.15 

NR 

.994 

2.26 

20200 

36500 

1.37 

1142 

148.8 

535 

2059 

P2 

18.76 

RAM 

1.01 

486 

-.89 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

589 

BLEEO 

.10 

-1*60 

1.64 

-.25 

-.87 

.10 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-149 

.50 

.02 

.07 

-.01 

-.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  GAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

3.73 

37837 

2597 

1062 

30600 

27500 

1.37 

492 

13.0 

RAN 

1.01 

.99 

-.01 

■-•00 

1.33 

1.36 

-.40 

.01 

.00 

■15  Ed  -1.35 

-.76 

.00 

.36 

-1.42 

-1.58 

.84 

.01 

.00 

PQUBR  >1.70 

.44 

.01 

1.67 

-.54 

-.60 

1.05 

-.00 

.00 

.40 

U  12 

3.88 

39122 

2596 

1064 

32500 

28300 

1.38 

490 

13.0 

RAN 

1.01 

1.00 

-.01 

-*.00 

1.32 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

■LEGO  ->1.34 

-.76 

.00 

.35 

-1.40 

-1.61 

.87 

.02 

.00 

POWER  -1.65 

.42 

.01 

1.62 

-.51 

-.59 

1.01 

-.00 

.00 

.SO 

lui9 

4.03 

40813 

2595 

1067 

34700 

29200 

1.40 

487 

13.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

—  .00 

1.31 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1.33 

-.75 

-.00 

.35 

-1.38 

-1.64 

.91 

.02 

.00 

POWER  -1.58 

,40 

.01 

1.55 

-.47 

-.56 

.96 

-.00 

.00 

.60 

t.ze 

4.24 

42915 

2594 

1072 

372Q0 

30200 

1.42 

483 

13.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

4.00 

1.29 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

BLEBO  -1.32 

-.75 

-.00 

.34 

-1.35 

-1.67 

.95 

.02 

.00 

POWER  -1.49 

.38 

.01 

1.46 

-.43 

-.53 

.91 

-.00 

.00 

.190 

1.69 

5.12 

50000 

2536 

1074 

47400 

34500 

1.45 

466 

13.0 

RAM 

1.02 

.37 

-.43 

*#  26 

1.02 

1.03 

-.70 

-.00 

.00 

BLEED  •*1.42 

.00 

.43 

.73 

-1.04 

-1.45 

1.48 

.07 

.00 

POWER  -1.19 

.00 

-.22 

1.03 

-.42 

-.57 

.58 

-.00 

,.00 

1.  IB 

2L26 

6.15 

50000 

2282 

1034 

57100 

36900 

1.35 

446 

13.0 

RAM 

1.03 

.00 

-.83 

w.37 

•  B9 

.83 

-.87 

-.00 

.00 

BLEED  -1.36 

.00 

.36 

•  65 

-.99 

-1.59 

1.63 

.10 

.00 

POWER 

-.94 

.00 

-.19 

.81 

-.32 

-.49 

.49 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/PO 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

M 

1.00 

1.06 

3050 

22900 

1.20 

1006 

86.2 

309 

2059 

P  2 

X 

8.83 

RAM 

1.01 

1.51 

-.54 

.00 

1.C1 

1.01 

.00 

T2 

474 

BLEED 

.01 

-1.69 

1.02 

-.33 

-.98 

.01 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-134 

.91 

.03 

.09 

-.00 

.00 

•  40 

NR 

X 

1.00 

1.12 

4220 

23500 

1.21 

1013 

89.5 

321 

2059 

P2 

9.26 

RAM 

1.01 

1*52 

-.55 

.00 

1.01 

1*01 

.00 

T2 

480 

BLEED 

.02 

-1.75 

1.09 

-.33 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-.37 

.91 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.50 

NR 

1.00 

1.19 

5520 

24200 

1.22 

1023 

93.7 

336 

2059 

P2 

9.84 

RAM 

1.01 

1151 

-.55 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

489 

BLEED 

.02 

-1*76 

1.11 

-.33 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-.34 

.86 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.60 

NR 

1.00 

1 .28 

7000 

25100 

1.24 

1035 

99.0 

355 

2059 

P2 

10.58 

RAM 

1.01 

U50 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

499 

BLEEO 

.02 

-1182 

1.18 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-.36 

.86 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.90 

NR 

1.00 

1.69. 

12900 

29100 

1.27 

1084 

121.5 

435 

2059 

P2 

14.03 

RAM 

1.00 

1*43 

-.47 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

a 

541 

BLEED 

.07 

-1189 

1.31 

-.27 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-.31 

.72 

.02 

.07 

-.00 

-.00 

1.15 

NR 

.994 

2.26 

20200 

34100 

1.30 

1143 

149.3 

534 

2059 

P2 

18.76 

RAM 

1.01 

1140 

-.42 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

589 

BLEEO 

.11 

-1.97 

1.47 

-.25 

.  -.86 

.11 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-134 

.68 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALT1TU0E  15000  FEET 


NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

I.  06 

3.78 

27432 

2111 

938 

27300 

24300 

1.13 

492 

13.0 

RAN 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.33 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1.33 

-.69 

-.01 

.34 

-1.41 

-1.59 

.92 

.01 

.00 

ROWER  -1.69 

.56 

.00 

1.66 

-.53 

-.60 

1.17 

-.00 

.00 

.40 

U  12 

3.91 

28344 

2111 

939 

29000 

24800 

1.14 

490 

13.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.32 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1.33 

-.69 

-.01 

.34 

-1.39 

-1.63 

.97 

.02 

.00 

POWER  -1.62 

.54 

.00 

1.59 

-.49 

-.58 

1.13 

-.00 

.00 

.50 

1.  19 

4.08 

29541 

2111 

942 

31000 

25500 

1.16 

487 

13.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.31 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1.32 

-.68 

-.01 

.34 

-1.37 

-1.67 

1.02 

.02 

.00 

POWER  -1.55 

.52 

.00 

1.52 

-.46 

-.55 

1.08 

-.00 

.00 

.60 

1.28 

4.29 

31026 

2111 

946 

33200 

26200 

1.18 

483 

13.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.29 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1.31 

-.67 

-.01 

.33 

-1.35 

-1.71 

1.07 

.02 

.00 

POWBR  -1.47 

.49 

.00 

1.44 

-.41 

-.52 

1.02 

-.00 

.00 

.190 

1.  69 

5.18 

37127 

2111 

961 

42800 

29900 

1.24 

466 

13.0 

RAN 

1.00 

1.00 

.00 

.00 

1.24 

1.35 

-.37 

-.00 

.00 

BL660  -1.38 

-.61 

-.01 

.43 

-1.27 

-1.84 

1.26 

.07 

.00 

POWER  -U19 

.41 

.00 

1.16 

-.29 

-.41 

.83 

-.00 

.00 

.15 

24,20 

6.19 

44255 

2111 

985 

54700 

34500 

1.28 

446 

13.0 

RAM 

WOO 

1.00 

-.00 

.00 

1.22 

1.34 

-.37 

.00 

.00 

BLEED  -1.33 

-.54 

-.00 

.43 

-1.17 

-1.92 

1.42 

.11 

.00 

ROWER 

-.93 

.34 

.00 

.91 

-.20 

-.32 

.66 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  5.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

3050 

23200 

1.13 

1008 

86.7 

309 

2059 

P2 

S 

8.83 

RAM 

1.01 

1.44 

-.47 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

474 

BLEED 

.01 

-1165 

1.01 

-.35 

-.97 

.01 

-.01 

SRI 

= 

0 

POWER 

-.00 

-.60 

1.19 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

s 

1.00 

1.12 

4220 

23800 

1.14 

1015 

89.9 

321 

20a9 

P2 

X 

9.26 

RAM 

1.01 

1145 

-.48 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

E 

480 

BLEEO 

.02 

-1.71 

1.07 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.00 

-.60 

1.17 

.03 

.08 

-.00 

.00 

.50 

NR 

n 

1.00 

1.19 

5520 

24500 

1.16 

1024 

94.1 

336 

2059 

P2 

M 

9.84 

RAM 

1.01 

1144 

-.46 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

489 

BLEEO 

.02 

-1173 

1.09 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-J.55 

1.08 

.03 

.08 

-.00 

-.01 

.60 

NR 

3t 

1.00 

1.28 

7000 

25200 

1.18 

1037 

99.5 

355 

2059 

P2 

X 

10.58 

RAM 

1.01 

1.43 

-.45 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

= 

499 

BLEEO 

.02 

-1177 

1.16 

-.33 

-.96 

.02 

.00 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.00 

-.52 

1.04 

.02 

.08 

-.00 

.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

12900 

28900 

1.23 

1086 

122.1 

435 

2059 

P2 

X 

14.03 

RAM 

1.00 

1.38 

-.41 

.00 

1.00 

1.00 

.00 

T2 

x 

541 

BLEED 

.06 

-1.87 

1.32 

-.29 

-.91 

.06 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-.41 

.84 

.02 

.06 

-.00 

.00 

1.15 

NR 

X 

.994 

2.26 

20200 

33300 

1.27 

1145 

149.9 

534 

2059 

P2 

a 

18.76 

RAM 

1.01 

1140 

-.43 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

s 

589 

BLEEO 

.11 

-1194 

1.45 

-.25 

-.85 

.11 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-.24 

.59 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.9.  5.0 


OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P  2/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

It  06 

3.80 

26297 

2059 

919 

27000 

23900 

1.10 

492 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.32 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

BLEBO  >1.29 

-.67 

-.01 

.30 

-1.39 

-1.57 

.92 

.01 

.00 

POWER  >1.68 

.58 

.00 

1.65 

-.52 

-.59 

1.18 

-.00 

.00 

.40 

It  12 

3.94 

27167 

2059 

920 

28700 

24500 

1.11 

489 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.31 

1.37 

-.38 

.01 

.00 

BLEBO  >1.30 

-.67 

-.01 

.31 

-1.38 

-1.62 

.98 

.02 

.00 

POMBIT  -1.62 

.56 

.00 

1.59 

-.49 

-.58 

1.14 

-.00 

.00 

.50 

It  19 

4.11 

28308 

2059 

923 

30600 

25100 

1.13 

487 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.30 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEBO  -1.31 

-.66 

-.01 

.33 

-1.37 

-1.67 

1.03 

.02 

.00 

ROWBR  >1.56 

.52 

-.01 

1.52 

-.46 

-.56 

1.09 

-.00 

.00 

.60 

It  28 

4.32 

29713 

2059 

927 

32800 

25800 

1.15 

483 

16.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.OQ 

.00 

1.29 

1.37 

-.38 

.01 

.00 

BLEBO  >1.29 

-.64 

.00 

.31 

-1.33 

-1.70 

1.09 

.02 

.00 

POWBR  -1.46 

.51 

.00 

1.43 

-.41 

-.52 

1.03 

-.00 

.00 

.90 

It  69 

5.22 

35511 

2059 

941 

42300 

29400 

1.21 

465 

16.0 

•'  1 

RAM 

1.00 

1.00 

.00 

-.00 

1.24 

1.35 

-.37 

-.00 

.00 

BLEBO  >1.32 

-.59 

-.00 

.39 

-1.25 

-1.83 

1.28 

.06 

.00 

POKE*  >1.19 

.42 

.00 

1.16 

-.29 

-.41 

.84 

-.00 

.00 

1.15 

2*.  2  6 

6.24 

42250 

2059 

964 

54000 

33800 

1.25 

446 

13.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

*i.00 

1.22 

1.35 

-.37 

-.00 

.00 

BLEED  -1.33 

-.53 

-.00 

.43 

-1.17 

-1.93 

1.45 

.11 

.00 

POWER 

-.93 

.35 

.OQ 

.90 

-.20 

-.32 

.67 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAT  PRESSURE  ALTITUDE  1500C  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

■  1.00 

1.06 

2930 

16500 

1.03 

950 

74.1 

297 

1594 

P2 

*  8.83 

RAM 

1.01 

1  *53 

—  .  68 

-.01 

.98 

1.01 

-.07 

72 

»  474 

BLEED 

,0L 

-U12 

1.56 

-.21 

-.68 

.02 

.63 

ERI 

»  0 

POWER 

-.03 

2*54 

2.50 

.31 

1.27 

-.03 

2.70 

.40 

NR 

■  1.00 

1.12 

4040 

16600 

1.05 

959 

76.9 

308 

1599 

P2 

*  9.26 

RAM 

1.01 

1153 

-.69 

-.01 

*98 

1.01 

-.07 

T2 

■  480 

BLEED 

.03 

-U14 

1.62 

-.20 

-.66 

•  03 

.64 

ERI 

»  0 

POWER 

-.04 

2151 

2.32 

.29 

1.21 

-.04 

2.57 

.50 

NR 

■  1.00 

1.19 

5290 

17200 

1.07 

970 

80.6 

322 

1607 

P2 

»  9.84 

RAM 

1.01 

1155 

-.68 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

>  489 

BLEED 

.04 

-1.24 

1.64 

-.20 

-.68 

.04 

.58 

ERI 

■  0 

POWER 

-.05 

2156 

2.24 

.29 

1.19 

-.05 

2.58 

.60 

NR 

•  1.00 

1.28 

6690 

17700 

1.10 

985 

85.4 

339 

1623 

P2 

-10.58 

RAM 

1.01 

1.56 

-.62 

-.00 

1.00 

1.01 

-.01 

T2 

»  499 

BLEED 

.04 

-1124 

1.69 

-.20 

-.66 

.04 

.60 

ERI 

»  0 

POWER 

-.06 

2.56 

2.07 

.27 

1.12 

-.06 

2.48 

.90 

NR 

-  1.00 

1.69 

12300 

20800 

1.17 

1041 

106.2 

415 

1681 

P2 

-14.03 

RAN 

1.00 

1153 

-.57 

-.00 

1.00 

1.00 

.00 

72 

-  541 

BLEED 

.06 

-1.30 

1.84 

-.20 

-.64 

.06 

.63 

ERI 

-  0 

POWER 

-.07 

2127 

1.58 

.22 

.89 

-.07 

2.05 

1.15 

NR 

«  .994 

2.26 

19000 

24100 

1.23 

1099 

130.3 

503 

1730 

P2 

-18.76 

RAM 

1.01 

1146 

-.49 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

«  589 

BLEFD 

.06 

-1144 

1.94 

-.20 

-*A6 

.06 

.58 

ERI 

m  0 

POWER 

-.05 

1199 

1.24 

.18 

.74 

-.05 

1.67 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  7cO  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  150CO  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/PQ 

WFfi 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

U06 

2.78 

16949 

1594 

1045 

20100 

17200 

.99 

472 

16.0 

RAM 

.92 

.90 

-.07 

••.00 

1.36 

1.42 

-.56 

.01 

.00 

BLEEO 

-.60 

.41 

.63 

.01 

-.90 

-1.05 

1.49 

.02 

.00 

POWBR 

1.37 

5.10 

2.70 

.01 

2.01 

2.36 

2.67 

-.03 

.00 

.40 

11 12 

2.88 

17549 

1599 

1045 

21400 

17400 

1.01 

469 

16.0 

RAM 

.91 

.69 

-.07 

-.00 

1.34 

1.42 

-.57 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.45 

.64 

*-.00 

-.86 

-1.07 

1.54 

.03 

.00 

POWER 

1.28 

4.89 

2.57 

.02 

1.88 

2.33 

2.49 

-.04 

.00 

.50 

11 19 

3.01 

18368 

1607 

1044 

23000 

17800 

1.03 

466 

16.0 

RAM 

.93 

.92 

-.06 

•*.01 

1.34 

1.44 

-.56 

.01 

.00 

ILEBD 

-.66 

.37 

.58 

.04 

-.91 

-1.19 

1.59 

.04 

.00 

POWER 

1.39 

4.86 

2.58 

>•.01 

1.89 

2.47 

2.33 

-.05 

.00 

.60 

1126 

3.19 

19511 

1623 

1045 

25000 

18300 

1.07 

462 

L6.0 

RAN 

.99 

.99 

-.01 

.01 

1.37 

1.50 

-.55 

.01 

.00 

BLEED 

-.64 

.41 

.60 

.02 

-.87 

-1.20 

1.64 

.04 

.00 

POWER 

1.35 

4.69 

2.48 

-.03 

1.79 

2.46 

2.16 

-.06 

.00 

.96 

1169 

3.98 

24383 

1681 

1045 

33500 

21200 

1.15 

444 

16.0 

RAN 

1.00 

1.00 

.00 

>•.00 

1.30 

1.47 

-.51 

-.00 

.00 

BLEED 

-.60 

.50 

.63 

.01 

-.78 

-1.26 

1.80 

.06 

.00 

POWBR 

1.08 

3.91 

2.05 

-.01 

1.37 

2.21 

1.64 

-.07 

.00 

1.15 

>2.26 

4.90 

29806 

1730 

1045 

43600 

24600 

1.21 

420 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

—.00 

1.26 

1. 46 

-.48 

-.00 

.00 

BLEED 

-.63 

•46 

.58 

.01 

-.78 

-1.43 

1.93 

.06 

.00 

POWBR 

.87 

3.27 

1.67 

.01 

1.09 

1.97 

1.25 

-.05 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

X 

1.00 

1.06 

2790 

L4100 

1.01 

922 

68.0 

283 

1469 

P2 

* 

6.83 

RAM 

1.01 

1.62 

-.77 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

474 

BLEED 

.04 

- 1  i09 

1.70 

-.17 

-.63 

.04 

.69 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

2498 

2.91 

.34 

1.39 

-.10 

3.13 

.40 

NR 

s 

1.00 

1.12 

3860 

14300 

1.03 

931 

70.5 

293 

1476 

P2 

» 

9.26 

RAM 

1.01 

1462 

-.77 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

S'. 

480 

BLEED 

.04 

-1.15 

1.76 

-.  17 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.10 

3.01 

2.70 

.33 

1.33 

-.10 

3.02 

.50 

NR 

* 

1.00 

1.19 

5040 

14600 

1.06 

942 

74.0 

307 

I486 

P2 

X 

9.84 

RAM 

1.01 

1466 

-.76 

-.00 

1.00 

1.01 

-.03 

T2 

a 

489 

BLEED 

.05 

-1.25 

1.79 

-.18 

-.65 

.05 

.64 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.10 

2  .87 

2.47 

.30 

1.23 

-.10 

2.80 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

6330 

14600 

1.09 

953 

77.3 

321 

1484 

P2 

3 

10.58 

RAM 

1.01 

1461 

-.76 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

a 

499 

BLEED 

.04 

-1*25 

1.86 

-.18 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.09 

2.99 

2.31 

.30 

1.22 

-.09 

2.76 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7,9  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P-2  /  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.  06 

2.50 

14210 

1469 

1067 

17500 

14700 

.97 

451 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-,06 

.00 

1 . 43 

1.50 

-.64 

.01 

.  00 

BLEED 

-.55 

.58 

.69 

.00 

-.86 

-1.03 

1.63 

.04 

.00 

POWER 

1.54 

5.96 

3.13 

-.01 

2.32 

2.78 

3.10 

-.10 

.00 

,40 

1.12 

2.59 

14733 

1476 

1067 

L87O0 

14800 

.99 

448 

16.0 

RAH 

,93 

.91 

-.06 

-».00 

1.41 

1.51 

-.64 

.01 

.  00 

BLEED 

-.56 

.57 

.68 

.01 

-.85 

-1.09 

1.68 

.04 

.00 

PQWBR 

1.48 

5.78 

3.02 

-.00 

2.20 

2.80 

2.90 

-.10 

,00 

.50 

lk  19 

2.71 

15438 

I486 

1067 

20100 

15100 

1.02 

444 

16.0 

RAM 

.97 

.96 

-.03 

-.03 

1,42 

1.55 

-.64 

.01 

.00 

BLEED 

-.62 

.51 

.64 

.05 

-.88 

-1.19 

1.74 

.05 

.00 

POWER 

1.29 

5.41 

2.80 

.08 

1.98 

2.67 

2.68 

-.10 

.00 

.60 

1L  26 

2.82 

15952 

1484 

1067 

21400 

15100 

1.06 

437 

16.0 

RAM 

.92 

.90 

-.06 

-.00 

1.36 

1.51 

-.65 

.01 

.00 

BLEED 

-.35 

.60 

.68 

—  .00 

-.82 

-1.18 

1.81 

.04 

.00 

POWER 

1.34 

5.37 

2.76 

.00 

1.96 

2.82 

2.48 

-.09 

.00 

vs 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

S 

1.00 

1.06 

2780 

12900 

.96 

924 

68.3 

281 

1357 

P2 

m 

8.83 

RAM 

1.01 

1170 

-•  86 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

8 

474 

BLEED 

.06 

-1.19 

1.82 

-.20 

-.63 

.06 

.64 

ERI 

8 

0 

POWER 

-.12 

3.12 

3.03 

.34 

1.41 

-.12 

3.15 

.40 

NR 

3 

1.00 

1.12 

3830 

13000 

.99 

933 

70.8 

291 

1364 

P2 

M 

9.26 

RAM 

1.01 

1J69 

-.86 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

8 

480 

BLEED 

.07 

-1121 

1.85 

-.20. 

-.62 

.07 

.63 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.12 

3108 

2.85 

.33 

1.35 

-.12 

3.02 

o 

in 

* 

NR 

3 

1.00 

1.19 

4990 

13100 

1.02 

943 

73.8 

303 

1367 

P2 

m 

9.84 

RAM 

1.01 

1168 

-.84 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

8 

489 

BLEED 

.07 

-1.28 

1.93 

-.20 

-.62 

.07 

.63 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.11 

3.12 

2.63 

.32 

1.30 

-.11 

2.91 

.60 

NR 

8 

1.00 

1.28 

6240 

13000 

1.05 

953 

77.0 

316 

1365 

P2 

*10.58 

RAM 

1.01 

1  J69 

-.86 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

M 

499 

BLEED 

.07 

-1138 

2.03 

-.21 

-.63 

.07 

.62 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.10 

3122 

2.43 

.31 

1.27 

-.10 

2.82 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAT  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

92/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

BTANG 

.30 

1.  06 

2.37 

12405 

1357 

1070 

16200 

13400 

.92 

447 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

—  .06 

4.00 

1.46 

1.55 

-.69 

.01 

.00 

BLEBD 

-.58 

.60 

.64 

.02 

-.90 

-1.09 

1.72 

.06 

.00 

PQMBR 

1.50 

6.23 

3.15 

.02 

2.33 

2.84 

3.31 

-.12 

.00 

.40 

1.  12 

2.46 

12855 

1364 

1070 

17400 

13500 

.95 

445 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

-.00 

1.44 

1.56 

-.70 

.01 

.00 

IL6GO 

-.38 

.61 

.63 

.02 

-.88 

-1.15 

1.78 

.07 

.00 

power 

1.43 

6.01 

3.02 

.03 

2.20 

2.85 

3.08 

-.12 

.00 

.50 

li  19 

2.56 

13311 

1367 

1070 

18600 

13600 

.98 

440 

16.0 

RAM 

.93 

•  91 

-.06 

*.00 

1.41 

1.56 

-.71 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.61 

.63 

.02 

-.87 

-1.21 

1.86 

.07 

.00 

POWER 

1.37 

5.E3 

2.91 

.02 

2.09 

2.89 

2.86 

-.11 

.00 

.60 

U  28 

2.66 

13690 

1365 

1070 

19700 

13500 

1.02 

431 

16.0 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

4.00 

1.39 

1.57 

-.72 

.01 

.00 

BLEED 

-.58 

.61 

.62 

.01 

—  •  66 

-1.29 

1.95 

.07 

.00 

POWER 

1.34 

5.72 

2.42 

.02 

2.01 

2.99 

2.66 

-.10 

.00 

CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/1P0 

FD 

RN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

*  1.00 

1.06 

2500 

9210 

.98 

878 

57.8 

253 

1194 

P2 

■  6.03 

RAM 

1.01 

1176 

-1.15 

-.02 

.95 

1.01 

-.17 

72 

«  474 

6LEE0 

.05 

-1135 

2.08 

-.20 

-.65 

.05 

.64 

ERI 

*  0 

POWER 

-.12 

4134 

3.91 

•  46 

1.82 

-.12 

3.98 

.40 

NR 

«  1.00 

1.12 

3420 

8890 

1.02 

884 

59.0 

260 

1187 

P2 

«  9.26 

RAM 

1.01 

1176 

-1.15 

-.01 

.95 

1.01 

-.17 

T2 

■  480 

BLEEO 

.04 

-1142 

2.26 

-.19 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

•  0 

POWER 

-.12 

5.07 

3.61 

.48 

1.89 

-.12 

4.19 

.50 

NR 

■  1.00 

1.19 

4400 

8590 

1.07 

891 

60.7 

268 

1182 

P2 

*  9.84 

RAM 

1.01 

1191 

-1.19 

-.01 

.98 

1.01 

-.09 

T2 

-  489 

BLEED 

.04 

-1.62 

2.41 

-.20 

-.66 

.04 

.63 

ERI 

■  0 

POWER 

-.09 

5127 

3.19 

.43 

1.83 

-.09 

3.99 

.60 

NR 

»  1.00 

1.28 

5480 

8240 

1.12 

899 

62.7 

278 

1174 

P2 

-10.58 

RAM 

1.01 

2104 

-1.28 

-.00 

.99 

1.01 

-.05 

T2 

•  499 

6LIEE0 

.03 

-1477 

2.61 

-.20 

-.66 

.03 

.64 

ERI 

-  0 

POWER 

-.07 

5.61 

2.79 

.40 

1.79 

-.07 

3.87 

.190 

NR 

-  1.00 

1.69 

9300 

6960 

1.31 

927 

69.6 

314 

1130 

P2 

-14.03 

RAM 

1.00 

2*  30 

-1.61 

-.01 

.98 

1.00 

-.06 

T2 

■  541 

BLEEO 

.01 

-2.63 

3.50 

-.21 

-.71 

.01 

.55 

ERI 

«  0 

POWER 

-.03 

6196 

1.43 

.37 

1.68 

-.03 

3.51 

1.15 

NR 

-  .994 

2.26 

13400 

6640 

1.53 

955 

75.8 

354 

1169 

P>2 

-18.76 

RAM 

1.01 

2134 

-1.65 

-.00 

.98 

1.01 

-.06 

T2 

-  589 

BLEEO 

.01 

-3109 

4.09 

-.17 

-.70 

.01 

.57 

ERI 

-  0 

POWER 

-.02 

6-86 

.54 

.25 

1.42 

-.02 

2.91 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALT! I UU E  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

PB /PO 

MFT 

T  8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

M2K 

BTANG 

.30 

IT,  06 

1.97 

9029 

11*94 

1095 

12200 

9740 

.93 

403 

16.0 

RAM 

.79 

.71 

-.17 

.00 

1.45 

1.56 

-.92 

.01 

.00 

BLEBD 

-.57 

.69 

.64 

.05 

-1.00 

-1.27 

2.00 

.05 

.00 

POMBR 

1.79 

8.36 

3. <98 

*.08 

3.18 

4.03 

4.21 

-.12 

.00 

.40 

r.  12 

2.01 

9075 

1167 

1095 

12800 

9410 

.96 

396 

16.0 

RAM 

.79 

•  71 

-.17 

.01 

1.44 

1.59 

-.96 

.01 

.00 

BLEED 

-.54 

.79 

.68 

.01 

-.96 

-1.32 

2.15 

.04 

.00 

POMBR 

2.14 

8«;8i 

4.19 

*.09 

3.48 

4.78 

3.90 

-.12 

.00 

.50 

fib' 16 

2*06 

91T3 

1162 

1095 

13500 

9110 

1.01 

388 

16.0 

RAM 

.89 

.84 

-.09 

*.01 

1.52 

1.77 

-1.02 

.01 

.00 

BLEED 

-.99 

.73 

.63 

*.00 

-1.00 

-1.50 

2.29 

.04 

.00 

POMBR 

2.05 

8.59 

3. *99 

*.08 

3.30 

4.93 

3.53 

-.09 

.00 

.60 

U  20 

2. 12 

9251 

1174 

1095 

14200 

8740 

1.06 

378 

16.0 

RAM 

.94 

.90 

-.05 

.00 

1.54 

1.87 

-1.08 

.01 

.00 

BLEED 

-.58 

.77 

•  64 

*.02 

-.98 

-1.61 

2.44 

.03 

.00 

POMBR 

2;03 

8.52 

3. <87 

*.10 

3.18 

5.21 

3.18 

-.07 

.00 

.90 

I.  69 

2.34 

9122 

1130 

1095 

16700 

7360 

1.24 

336 

16.0 

RAM 

.92 

.87 

-.06 

.00 

1.45 

2.02 

-1.27 

.00 

.00 

BLEBD 

-.66 

.74 

•  55 

.01 

-1.04 

-2.37 

3.22 

.01 

.00 

POMER 

1.76 

8.47 

3.51 

.01 

2.74 

6.23 

2.13 

-.03 

.00 

1.15 

2.  26 

2.67 

10153 

1169 

1095 

20300 

6930 

1.47 

295 

16.0 

RAM 

.93 

.68 

-.06 

*•  00 

1.39 

2.13 

-1.39 

.00 

.00 

•  ' 

BLEED 

-.66 

.81 

.57 

.02 

-.98 

-2.90 

3.88 

.01 

.00 

POMBR 

1.43 

7.43 

2.91 

.03 

2.15 

6.34 

l.Oi 

-.02 

.00 

CONFIDENTIAL 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


n/*»rtnrni  •  t. 

UW  «  WULfN  *  /  WT 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALT ITUOE  15000  FEET 


MO 

P2AP0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

2120 

5460 

1.11 

823 

45.7 

214 

1049 

92 

9 

8.83 

RAN 

1.01 

1472 

-1.44 

-.03 

.88 

1.01 

-.33 

T2 

m 

474 

BLEED 

.01 

-U55 

2.55 

-.20 

-.65 

.01 

.72 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

6.25 

4.77 

.53 

2.35 

-.04 

4.76 

.40 

NR 

M 

1.00 

1.12 

2880 

5010 

1.20 

827 

46.4 

219 

1038 

P2 

m 

9.26 

RAM 

1.01 

1482 

-1.55 

-.03 

.89 

1.01 

-.32 

T2 

m 

480 

BLfiED 

.01 

-1*74 

2.80 

-.20 

-.65 

.01 

.72 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

7414 

4.11 

.53 

2.36 

-.04 

4.78 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

3690 

4530 

1.31 

832 

47.3 

225 

1024 

P2 

m 

9.84 

RAM 

1.01 

1*97 

-1.72 

-.03 

.89 

1.01 

-.30 

T2 

m 

489 

BLEEO 

.01 

-2.00 

3.12 

-.20 

-.65 

.01 

.72 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.03 

7466 

3.50 

.51 

2.28 

-.03 

4.58 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

4570 

3980 

1.45 

838 

48.4 

232 

1006 

P2 

-10.58 

RAM 

1.01 

2.18 

-1.95 

-.02 

.90 

1.01 

-.29 

T2 

* 

499 

BLEEO 

.01 

-2425 

3.66 

-.14 

-.60 

.01 

.81 

ERI 

« 

0 

POWER 

-.03 

9.31 

2.34 

.50 

2.30 

-.03 

4.63 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.10.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T'8 

AB 

'  FG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.  06 

1.60 

6062 

1049 

1120 

8190 

6070 

1.00 

341 

16.0 

RAM 

.58 

.40 

-.33 

*.00 

1.42 

1.57 

-1.27 

.01 

.00 

BLEBD 

-.43 

.94 

.72 

.01 

-1.04 

-1.41 

2.40 

.01 

.03 

ROMBR 

1.74 

11.17 

4.76 

.01 

4.17 

5.64 

5.38 

-.04 

.00 

0 

O 

1.12 

1.62 

6015 

1038 

1120 

8510 

5630 

1.07 

334 

16.0 

RAM 

.59 

.41 

-.32 

.00 

1.43 

1.64 

-1.34 

.01 

.00 

BLEBD 

-.42 

.98 

.72 

*.01 

-1.02 

-1.55 

2.60 

.01 

.00 

POWER 

1.79 

11.41 

4.78 

*.02 

4.19 

6.36 

4.89 

-.04 

.00 

.50 

U  19 

1.64 

5919 

1024 

1120 

8840 

5150 

1.15 

326 

16.0 

RAN 

.62 

.43 

-.30 

-.01 

1.44 

1.74 

-1.44 

.01 

.00 

BLEBD 

-.42 

1.03 

.72 

*•03 

-1.01 

-1.74 

2.85 

.01 

.00 

POWBft 

1.58 

11.30 

4.58 

.20 

3.84 

6.62 

4.52 

-.03 

.00 

.60 

■U  26 

1.67 

5702 

1006 

1119 

9170 

4600 

1.26 

315 

16.0 

RAM 

.64 

.44 

-.29 

*•01 

1.45 

1.88 

-1.59 

.01 

.00 

•BLEBD 

-.43 

1.29 

.81 

.02 

-.97 

-1.94 

3.33 

.01 

.00 

POWBR 

1.73 

11.77 

4.63 

.08 

3.95 

7.92 

3.70 

-.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  1500C  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

■ 

1.00 

1.06 

1750 

2390 

1.59 

768 

34.9 

177 

909 

92 

6. S3 

RAM 

1.01 

1170 

-1.98 

-.04 

.80 

1.01 

-.55 

12 

n 

4T4 

BLEED 

.01 

-U79 

3.42 

-.16 

-.57 

.01 

.89 

ERL 

m 

0 

POWER 

-.05 

9170 

5.61 

.54 

2.93 

-.05 

5.62 

.40 

NR 

M 

1.00 

1.12 

2380 

1940 

1.92 

773 

35.5 

181 

896 

P2 

M 

9.26 

RAM 

1.01 

1195 

-2.30 

-.04 

.80 

1.01 

-.54 

T2 

m 

480 

BLEED 

.01 

-2.38 

4.10 

-.16 

-.58 

.01 

.87 

ERL 

m 

0 

POWER 

-.05 

12.59 

3.29 

.57 

2,94 

-.05 

5.64 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

3060 

1440 

2.49 

778 

36.2 

186 

879 

P2 

* 

9.84 

RAM 

1.01 

2.34 

-2.83 

-.04 

.81 

1.01 

-.53 

T2 

* 

489 

8LEED 

.02 

-3.44 

5.35 

-.17 

-.59 

.02 

.83 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.05 

17*79 

-.93 

.57 

2.96 

-.05 

5.68 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

3800 

910 

3.78 

785 

37.1 

193 

860 

P2 

•10.38 

RAM 

1.01 

3122 

-4.07 

-•  04 

.81 

1.01 

-.52 

12 

W 

499 

BLEED 

.02 

-5192 

8.30 

-.18 

-.62 

.02 

.77 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.05 

29*98 

-11.14 

.58 

2.92 

-.05 

5.62 

* 

<0 

o 

NR 

m 

1.00 

1.69 

6560 

-920 

-2.910 

813 

40.9 

222 

787 

P2 

•14.03 

RAM 

1.00 

-1.82 

1.28 

-.03 

•  82 

1.00 

-.46 

T2 

m 

541 

BLEED 

.01 

7.17 

-4.26 

-.18 

-.64 

.01 

.74 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.02 

-34178 

67.37 

.51 

2.88 

-.02 

5.51 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.SU11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  I50C0  FEET 


MO 

P2/  PO 

M8/P0 

WF7 

TO 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.  30 

It  06 

1.27 

3804 

909 

1258 

4550 

2800 

1.36 

281 

13.0 

RAM 

.31 

-.11 

-.55 

.01 

1.37 

1.59 

-1.85 

.01 

.00 

BLEED 

-.23 

1.54 

.89 

.01 

-1.00 

-1.63 

3.25 

.01 

.00 

POM  OR 

1.27 

15.51 

5.62 

—  .02 

5.43 

8.84 

6.47 

-.05 

.00 

.40 

uia 

1.28 

3712 

896 

1257 

4740 

2360 

1.57 

276 

13.0 

RAM 

.33 

-.12 

-.54 

-.01 

1.40 

1.79 

-2.09 

.01 

.00 

BLEBD 

-.25 

1.57 

.87 

.02 

-1.03 

-2.09 

3.78 

.01 

.00 

POMBR 

1.32 

16.04 

5.64 

*.05 

5.46 

11.03 

4.82 

-.05 

.00 

.50 

l\  10 

1.29 

3579 

879 

1257 

4930 

1870 

1.91 

270 

13.0 

RAM 

*34 

-.16 

-.53 

4.01 

1.40 

2.03 

-2.44 

.01 

.00 

BLEED 

-.27 

1.63 

.83 

.03 

-1.06 

-2.83 

4.65 

.02 

.00 

POWER 

1.37 

16.80 

5.68 

4.06 

5.49 

14.55 

2.14 

-.05 

.00 

.60 

U  26 

1.30 

3426 

860 

1258 

5160 

1350 

2.54 

263 

13.0 

RAN 

.35 

-.19 

-.52 

.01 

1.39 

2.46 

-3.02 

.01 

.00 

BLEEO 

-.27 

1.64 

.77 

*.01 

-1.09 

-4.19 

6.22 

.02 

.00 

POWER 

1.52 

17.58 

5.62 

4.26 

5.61 

21.54 

-3.66 

-.05 

.00 

.00 

UflO 

1.37 

2663 

787 

1257 

6130 

-430 

-6.230 

237 

13.0 

RAM 

.41 

-.43 

-.46 

.01 

1.40 

-4.74 

3.48 

.00 

.00 

BLEED 

-.33 

2.45 

.74 

—.02 

-1.11 

15.93 

-10.88 

.01 

.00 

POWER 

1.77 

22.95 

5.51 

*•30 

5.52 

-78.74 

150.43 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/.J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.13.8 


OCTOBER  1964 


STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

.30 

NR 

S 

1.00 

1.06 

1030 

P2 

M 

8.83 

RAM 

1.02 

T2 

m 

474 

BLEED 

.02 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.15 

.60 

NR 

9 

1.00 

1.28 

2290 

P2 

m) 

10.58 

RAM 

1.02 

T2 

m 

499 

BLEED 

.01 

ERI 

“ 

0 

POWER 

-.09 

.90 

NR 

u 

1.00 

1.69 

4710 

P2 

*14.03 

RAM 

2.01 

T2 

9 

541 

BltEEO 

-1.16 

ERI 

m 

100 

POWER 

-17.46 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

310 

2368 

655 

19.3 

105 

.34 

-1.21 

-.13 

.49 

1.02 

-4.14 

1.39 

-.18 

-.49 

.02 

73.70 

32.90 

1.55 

6.22 

-.15 

-830 

1816 

662 

20.1 

116 

1.07 

-1.67 

-.13 

.50 

1.02 

2.18 

1.56 

-.21 

-.57 

.01 

-19.29 

37.73 

1.50 

6.04 

-.09 

-2400 

1200 

716 

25.5 

159 

.76 

.00 

.33 

1.88 

2.01 

1.22 

.00 

-.68 

-2.13 

-1.16 

-5.38 

.00 

-5.99 

-17.76 

-17.46 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GS4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S. L3.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAV  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2  /no 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

M2K 

BTANG 

.30 

1.06 

925 

1.07 

925 

61.0 

'  1450 

420 

167 

13.0 

RAM 

-1.14 

.05 

-1.14 

.00 

.86 

.46 

.02 

.00 

BLEED 

.98 

-.06 

.98 

.00 

-.93 

-3.26 

.02 

.00 

POWER 

13.28 

1.34 

13.26 

.00 

16.60 

58.02 

-.15 

.00 

.60 

1.28 

811 

1.07 

811 

61.0 

1590 

-700 

158 

13.0 

RAM 

-1.08 

.07 

-1.08 

.00 

.98 

1.10 

.02 

.00 

BLEBD 

.79 

-.09 

.79 

.00 

-1.20 

2.74 

.01 

.00 

POWER 

11.61 

.69 

11.61 

.00 

10.62 

-24.27 

-.09 

.00 

.90 

1.69 

692 

1.12 

692 

65.6 

2490 

-2220 

170 

13.0 

RAM 

-.47 

.35 

-.47 

.50 

3.27 

.59 

1.06 

.00 

BLEED 

•  22 

36 

.22 

-.55 

-3.60 

1.56 

-1.16 

.00 

POWER 

1.28 

-2*96 

1.28 

-8.21 

-29.68 

-3.75 

-17.46 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


NO 

P2/P0 

FO 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

640 

-110 

1544 

562 

12.7 

64 

P2 

- 

8.83 

RAM 

1.05 

3.33 

-2.04 

-.17 

.22 

1.05 

T2 

a 

474 

BLEED 

.03 

5.74 

1.31 

-.10 

-.33 

.03 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.56 

-113.22 

70.21 

1.90 

9.46 

-.56 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

1680 

-930 

1200 

596 

14.6 

85 

P2 

a' 

10.3B 

RAM 

2.86 

1.71 

-.00 

•  46 

1.87 

2.86 

T2 

a 

499 

BLEED 

-1.15 

•  60 

.00 

-.54 

-1.44 

-1.15 

ERI 

a 

100 

POWER 

-49.91 

-23.03 

.00 

-14.49 

-35.49 

-49.91 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

3390 

-2340 

336 

629 

16.8 

115 

P2 

a 

14.03 

RAM 

2.68 

1.64 

2.31 

.58 

2.31 

2.68 

T2 

a 

541 

BLEEO 

-.84 

.56 

-1.70 

-.57 

-1.70 

-.84 

ERI 

a 

100 

POWER 

-38.79 

-15.72 

-37.52 

-11.81 

-37.52 

-38.79 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2  /PO 

TC 

P8/P0 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

.30 

1 .06 

947 

1.03 

947 

45.0 

570 

-60 

102 

13.0 

RAM 

-1.66 

.02 

-1.66 

.00 

.58 

5.35 

.06 

.00 

BL  EUO 

1.09 

-.04 

1.09 

.00 

-1.16 

10.71 

.03 

.00 

POWBR 

31.5  T 

.39 

31.52 

.00 

22.89-211.79 

-.56 

.00 

.60 

1.28 

777 

1.04 

777 

50.2 

820 

-860 

116 

13.0 

RAM 

-1.17 

.15 

-1.17 

1.14 

4.27 

1.53 

1.96 

.00 

BLEBQ 

.66 

-.11 

.66 

-.64 

-3.28 

.89 

-1.15 

.00 

POMBR 

13.96 

-2.98 

13.96 

-26.82 

-82.64 

-18.78 

-49.91 

.00 

.90 

1.619 

595 

1.05 

595 

54.1 

1130 

-2260 

123 

13.0 

RAM 

-.03 

.26 

-.03 

1.13 

5.00 

1.52 

1.77 

.00 

BLEED 

-.14 

-.21 

-.14 

-.67 

-3.94 

.72 

**  •  84 

.00 

POWER 

-4.13 

-5.15 

-4.13 

-29.84 

-89.98 

-13.04 

-38.74 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


«  A 
A«V 


nrtnocn  i aaa 


STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

2950 

28200 

1.77 

1048 

79.2 

287 

2059 

P2 

x 

8.83 

RAM 

1.01 

1.02 

-1.07 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

514 

BLEED 

.03 

-1420 

1.30 

-.30 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-*75 

.76 

.03 

.09 

-.00 

*00 

.40 

NR 

SE 

1.00 

1.12 

4070 

28600 

1.75 

1056 

82.1 

297 

2059 

P2 

as 

9.26 

RAM 

1.01 

1401 

-1.07 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

521 

BLEED 

.04 

-1.35 

1.37 

-.27 

-.95 

.04 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-  479 

.80 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.50 

NR 

X 

1.00 

1.19 

5320 

29000 

1.72 

1068 

85.8 

310 

2059 

P2 

m 

9.84 

RAM 

1.01 

liOO 

-1.05 

.00 

1.C1 

1.01 

.00 

T2 

* 

531 

BLEED 

.05 

-1436 

1.39 

-.27 

-.94 

.05 

-.00 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

-478 

.79 

.02 

.09 

-.00 

.00 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

6730 

29400 

1.70 

1082 

90.5 

327 

2059 

P2 

*10.58 

RAM 

1.01 

498 

-1.03 

•  00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

542 

BLEED 

.07 

-1441 

1.44 

-.26 

-.92 

.07 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-479 

.80 

.02 

.09 

-.01 

.00 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

12400 

31400 

1.59 

1139 

110.9 

401 

2059 

P2 

-14.03 

RAM 

1.01 

490 

-.94 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

587 

BLEED 

.09 

*1443 

1.46 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

ERI 

x 

0 

POWER 

-.01 

-471 

.71 

•  02 

.09 

-.01 

.00 

1.15 

NR 

m 

.994 

2.26 

19200 

33000 

1.52 

1200 

135.1 

488 

2059 

P2 

m 

18.76 

RAM 

1.01 

489 

-.93 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

m 

639 

BLEED 

.08 

-1  466 

1.70 

-.27 

-.90 

.08 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-452 

.53 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

8-28 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *■  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

R3/P0 

P8/P0 

WFT 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

U  06 

3.35 

50000 

3326 

1262 

31500 

28600 

1.75 

*75 

13.0 

RAM 

1.04 

.00 

-.60 

*.40 

1.04 

1.04 

-1.10 

.01 

.00 

BLEED  -U42 

.00 

.47 

.74 

-1.20 

-1.33 

1.35 

.03 

.00 

POWBR  -1 J89 

.00 

-.25 

1.73 

-.83 

-.92 

.92 

-.00 

.00 

.40 

11  12 

3*46 

50000 

3261 

1249 

33100 

29000 

1.72 

473 

13.0 

RAN 

1.04 

.00 

-.'63 

*.4l 

1.02 

1.02 

-1.07 

.01 

.00 

8UEED  -1.46 

.00 

.47 

.78 

-1.19 

-1.37 

1.39 

.04 

.00 

POKER  - 1 . *2 

.00 

-.26 

1.66 

-.78 

-.89 

.90 

-.00 

.00 

.50 

I.  19 

3.60 

50000 

3180 

1235 

34700 

29400 

1.70 

*69 

13.0 

RAN 

1.04 

.00 

-.64 

9.41 

1.00 

1.00 

-1.05 

.01 

.00 

BLEED  -1.45 

.00 

.46 

.77 

-1.16 

-1.38 

1.41 

.05 

.00 

POWER  -1.T3 

.00 

-.26 

1.56 

-.73 

-.86 

.87 

-.00 

.00 

.60 

Ik  28 

3ri70 

50000 

3082 

1219 

36500 

29800 

1.68 

*65 

13.0 

RAM 

1.04 

.00 

-.66 

*•41 

.98 

.97 

-1.02 

.01 

.00 

BLEED  -1.43 

-.00 

.46 

.75 

-1.13 

-1.40 

1.43 

.07 

.00 

POWER  -1.60 

.00 

-.25 

1.42 

-.66 

-.81 

.82 

-.01 

.00 

.90 

11  «<9 

4.53 

50000 

2727 

1160 

44000 

31700 

1.58 

*47 

13.0 

RAN 

1.04 

.00 

-.73 

t.44 

.90 

.86 

-.90 

.01 

.00 

BLHED  -1.38 

.00 

.•51 

.76 

-i.QO 

-1.43 

1.46 

.09 

.00 

POWBR  -I. '27 

•00 

-.26 

1.09 

-.50 

-.70 

.70 

-.01 

.00 

1.15 

2126 

5.42 

50000 

2442 

1108 

52600 

33400 

1.50 

425 

13.0 

RAN 

1.03 

.00 

-.$6 

-.33 

«  95 

.92 

-.96 

-.00 

.00 

•BLEED  -1.35 

.00 

.32 

.61 

-1.05 

-1.70 

1.74 

.08 

.00 

POWBR  -1.09 

-.00 

-.21 

.95 

-.38 

-.60 

.60 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

a 

1.00 

1.06 

2950 

26700 

1.65 

1049 

79.5 

287 

2059 

P2 

8.83 

RAM 

1.01 

1 247 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

a 

914 

BLEED 

.03 

-1J67 

.92 

-.32 

-.97 

.03 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-465 

1.05 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

a 

1.00 

1.12 

4070 

27500 

1.66 

1057 

82.3 

297 

2059 

P2 

a 

9.26 

RAM 

1.01 

1 J48 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

a 

921 

BLEED 

.03 

-1474 

.99 

-.29 

-.96 

.03 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-468 

1.06 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.50 

NR 

n 

1.00 

1.19 

5320 

28400 

1.67 

1069 

86.0 

310 

2059 

P2 

a 

9.84 

RAM 

1.01 

1 J46 

-.50 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

531 

BLEED 

.05 

-1*73 

1.00 

-.27 

-.94 

.05 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-J64 

1.01 

.02 

.09 

-.00 

.00 

.60 

NR 

w 

1.00 

1.28 

6730 

29400 

1.69 

1083 

90.8 

327 

2059 

P2 

10.58 

RAM 

1.01 

1 144 

-.48 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

542 

BLEED 

.07 

-1.76 

1.05 

-.26 

-.92 

.07 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.67 

.96 

.02 

.09 

-.01 

.00 

.«Q 

NR 

a 

1.00 

1.69 

124Q0 

31400 

1.59 

1139 

111.2 

401 

2059 

P2 

*14.03 

RAM 

1.01 

288 

-.92 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

12 

* 

587 

BLEED 

.10 

-1236 

1.39 

-.26 

-.88 

.10 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-263 

.64 

.02 

.09 

-.01 

-.00 

1.L5 

NR 

a 

.994 

2.26 

19200 

33000 

1.51 

1201 

135.6 

488 

2059 

12 

*19.76 

RAM 

1.01 

289 

-.93 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

12 

a 

639 

BLEED 

.OB 

-1266 

1.70 

-.27 

-.89 

.08 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-252 

.53 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  BLECCRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

R2/R0 

PS/RO 

WR7 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

11 08 

3.37 

44171 

3080 

1196 

30200 

27300 

1.62 

475 

13.0 

RAN 

1.01 

.99 

-.01 

4.01 

1.36 

1.40 

-.44 

.01 

.00 

BLEED  -1.36 

-.78 

-.01 

.38 

-1.46 

-1.62 

.86 

.03 

.00 

ROMBR  -l .88 

.39 

-.03 

1.83 

-.68 

-  .76 

1.15 

-.00 

.00 

•  40 

It  12 

3.49 

45594 

3079 

1199 

321QO 

28000 

1.63 

472 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

*.00 

1.35 

1.40 

-.44 

.01 

.00 

BLEED  -1.41 

-.157 

-.01 

.43 

-1.45 

-1.67 

.92 

.03 

.00 

ROWER  -*1.62 

.37 

-.03 

1.77 

-.64 

-.74 

1.12 

-.00 

.00 

•  90 

*U1« 

3J62 

47467 

3077 

1205 

34200 

28800 

1.65 

469 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

4.01 

1.34 

1.40 

-.44 

.01 

.00 

BLUED  -1 .42 

-.75 

-.01 

.46 

-1.42 

-1.70 

.97 

.05 

.00 

ROWER  -1.73 

•36 

-.04 

1.67 

—  .  60 

-.71 

1.07 

-.00 

.00 

.60 

1.28 

3.19 

49830 

3076 

1212 

36600 

29800 

1.67 

465 

13.0 

RAN 

1.01 

.99 

-.01 

4.01 

1.33 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -1.41 

-.73 

-.01 

.46 

-1.38 

-1.71 

1.01 

.07 

.00 

ROWER  -1.61 

•  28 

-.08 

1.53 

-.56 

-.69 

.97 

-.01 

.00 

.90 

Ik  fO 

4.95 

50000 

2728 

1155 

44100 

31700 

1.58 

447 

13.0 

RAN 

1J04 

•00 

-.73 

*.44 

.90 

•  86 

-.90 

.01 

.00 

BLEED  -1.38 

.00 

.51 

.75 

-.99 

-1.42 

1.45 

.10 

.00 

ROWER  *1 .27 

•00 

-.26 

1.09 

-.50 

-.69 

.69 

-.01 

.00 

1.15 

2L  26> 

5.45 

50000 

2443 

3.103 

52700 

33500 

1.49 

424 

13.0 

RAN 

WD3 

.00 

-.56 

4.33 

.95 

.92 

-.96 

-.00 

.00 

BLEED  -1.34 

.00 

.32 

.60 

-1.04 

-1.69 

1.73 

.08 

.00 

ROWER  -1.08 

.00 

-.21 

.94 

-.38 

-.59 

.60 

-.01 

.00 
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6ENERAL  ELECTRIC  CB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  1500C  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

■ 

1.00 

1.06 

2950 

23700 

1.46 

1050 

79.8 

287 

2059 

F2 

m 

6.83 

RAM 

1.01 

1152 

-.57 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

u 

314 

BLEED 

.03 

-1*71 

.99 

-.33 

-.96 

.03 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.59 

1.06 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

m 

1.00 

1.12 

4070 

24300 

1.47 

1059 

82.6 

297 

2059 

P2 

* 

9.26 

RAM 

1.01 

1 152 

-.57 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

at 

521 

BLEED 

.03 

-1175 

1.05 

-.30 

-.96 

.03 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-  *56 

1.02 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.SO 

NR 

a 

1.00 

1.19 

5320 

25000 

1.48 

1070 

86.3 

310 

2059 

92 

B 

0.84 

RAM 

1.01 

1149 

-.54 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

531 

BLEED 

.05 

-1176 

1.06 

-.28 

-.9A 

.05 

-.02 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-151 

.95 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

6730 

25800 

1.51 

1084 

91.0 

327 

2059 

92 

*io. sa 

RAM 

1.01 

1149 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

m 

542 

BLEED 

.07 

-1.79 

1.13 

-.26 

-.92 

.07 

-.01 

ERI 

B 

0 

POWER 

-.01 

-.49 

.91 

.02 

.09 

-.01 

.00 

.00 

NR 

a 

1.00 

1.69 

12400 

30100 

1.55 

1140 

111.5 

401 

2059 

F2 

■1.4.03 

RAN 

1.01 

1*44 

-.48 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

587 

BL1EED 

.10 

-1.80 

1.19 

-.25 

-.87 

.10 

-.00 

BRI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-*36 

.71 

.02 

.09 

-.01 

-  .00 

1.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

19200 

33100 

1.51 

1202 

136.0 

488 

2059 

P2 

a 

18.76 

RAM 

1.01 

189 

-.93 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

639 

BLEED 

.08 

-1 166 

1.70 

-.27 

-.89 

.08 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-152 

.53 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  * 

40  f 

PRESSURE  ALTITUDE 

15000  FEET 

MO 

P2/P0  R8/P0 

WFT 

re 

AS 

FGB 

FNB 

SFC8 

W2K 

BTANG 

.30 

11 06  3 142 

34544 

2598 

1076 

27500 

24600 

1.41 

475 

13.0 

RAM  1.01 

.99 

-.01 

-.00 

1.35 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -1132 

-.74 

-.00 

.34 

-1.43 

-1.60 

.89 

.03 

.00 

POMER  -1.85 

.47 

.00 

1.81 

-.65 

-.72 

1.20 

-.00 

.00 

.40 

1112  3.93 

35639 

2597 

1078 

29200 

25100 

1.42 

472 

13.0 

RAN  1.01 

.99 

-.01 

-.00 

1.34 

1.40 

-.44 

.01 

.00 

BLEED  -U37 

-.73 

-.00 

.40 

-1.43 

-1.67 

.96 

.03 

.00 

POWER  -l .T9 

.45 

.00 

1.75 

-.61 

-.70 

1.16 

-.00 

.00 

.50 

111E  3*67 

37079 

2596 

1083 

31100 

25800 

1.44 

469 

13.0 

RAN  1*01 

.99 

-.01 

-.00 

1.33 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -1.41 

-.72 

-.01 

.45 

-1.41 

-1.71 

1.01 

.05 

.00 

POWER  -i.fi 

.43 

-.00 

1.67 

-.56 

-.60 

1.12 

-.00 

.00 

.60 

1126  3194 

3B892 

2*95 

1089 

33300 

26600 

1.46 

464 

13.0 

RAN  i.Ol 

1.00 

-lOi 

-.00 

1.32 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -1.40 

-.69 

-.00 

.46 

-1.37 

-1.73 

1.07 

.07 

.00 

POWER  -1.60 

.41 

-.01 

1.56 

-.51 

-.63 

1.05 

-.01 

.00 

.00 

1169  4159 

46603 

2590 

1114 

42900 

30500 

1.53 

446 

13.0 

RAM  1.01 

1.00 

-.01 

-.00 

1.28 

1.39 

-.42 

.01 

.00 

BLEED  -1.34 

-.64 

-.00 

.44 

-1.26 

-1.81 

1.21 

.10 

.00 

POWER  -1127 

.35 

-.01 

1.24 

-.35 

-.49 

.85 

-.01 

.00 

1.L6 

2126  5147 

50000 

2444 

•1099 

52700 

33500 

1.49 

424 

13.0 

RAN  1103 

.00 

-.56 

4. 33 

.95 

.91 

-.96 

.00 

.00 

BLEED  -1134 

.00 

.32 

.60 

-1.04 

-1.68 

1.73 

.08 

.00 

POWER  -1.07 

.00 

-.21 

.94 

-.37 

-.58 

.59 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

2950 

20200 

1.23 

1052 

80.0 

287 

2059 

P  2 

m 

8.83 

RAM 

1.01 

1.58 

-.62 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

514 

BLBED 

.03 

-1*75 

1.12 

-.33 

-.96 

.03 

-.01 

ERl 

* 

0 

POWER 

-.00 

-J40 

1.02 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

m 

1.00 

1.12 

4070 

20600 

1.24 

1060 

82.8 

297 

2059 

P2 

m 

9.26 

RAM 

1.01 

1157 

-.62 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

321 

BLEED 

.03 

-1J74 

1.13 

-.31 

-.95 

.03 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.33 

.92 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

5320 

21100 

1.26 

1071 

86.6 

310 

2059 

92 

* 

9.8f4 

RAM 

1.01 

1155 

-.59 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

9 

531 

BLEED 

.05 

-1180 

1.20 

-.29 

-.93 

.05 

—  .00 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.00 

-.35 

.93 

.03 

.09 

-.00 

.00 

•  60 

MR 

0 

1.00 

1.28 

6730 

21800 

1.28 

1085 

91.3 

327 

2059 

P2 

m 

tO. 58 

RAN 

1.01 

1155 

-.59 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

m 

342 

BLEED 

.07 

-1.87 

1.29 

-.26 

-.91 

.07 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-139 

.93 

*02 

.09 

-.01 

.00 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

12400 

25100 

1.32 

1141 

111.9 

401 

2059 

P2 

*14.03 

RAM 

1.01 

1151 

-.54 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

* 

507 

BLEED 

.11 

-1195 

1.45 

-.25 

-.86 

.11 

-.00 

ERI 

0 

0 

POWER 

-.01 

-.40 

•  86 

.02 

.09 

-.01 

-.00 

1.15 

NR 

* 

.994 

2.26 

19200 

28900 

_ 

_12Q3 . 

.  L36^3l. 

„..4A8,.. 

-.2059... 

P2 

18.76 

RAM 

1.01 

1.46 

-.49 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

639 

BLEEO 

.08 

-2115 

1.65 

-.26 

-.88 

.08 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.01 

-140 

.79 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  CE4/J5G  ESTIMATED  PERPRRMANr P 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  * 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

15000  FEET 

MO 

P2/P0  PSAPG 

WET 

T6 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1106  3.46 

24857 

2111 

949 

24600 

21600 

1.15 

475 

13.0 

RAN  1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.35 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEGO  •♦1.30 

-.66 

-.01 

.32 

-1.42 

-1.62 

.98 

.03 

.00 

POWER  *1 o#2 

.61 

.00 

1.79 

-.62 

-.71 

1.33 

-.00 

.00 

.40 

U13  3*97 

25617 

2111 

951 

26100 

22000 

1.16 

472 

13.0 

RAN  1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.34 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  -1.32 

—  .64 

-.00 

.35 

-1.40 

-1.67 

1.05 

.03 

.00 

POWER  -1.76 

.59 

.00 

1.73 

-.58 

-.69 

1.29 

-.00 

.00 

.50 

Li  19  3.71 

26621 

2111 

956 

27800 

22500 

1.18 

469 

13.0 

RAIN  1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.33 

1.41 

-.43 

.01 

'  .00 

BLEED  -1.36 

—•'63 

-.01 

.40 

-1.39 

-1.73 

1.12 

.05 

.00 

POWER  -1.08 

.87 

.00 

1.65 

-.54 

-.67 

1.25 

-.00 

.00 

.00 

11 28  3.89 

27BB2 

2111 

961 

29700 

23000 

1.21 

464 

13.0 

RAN  1*00 

1.00 

-.00 

.00 

1.32 

1.41 

-.43 

.01 

.00 

BLEEO  -1.39 

-.62 

-.01 

.45 

-1.36 

-1.78 

1.20 

.07 

.00 

POWER  -1.58 

•  54 

.00 

1.54 

-.49 

-.63 

1.18 

-.01 

.00 

.190 

1.69  4.64 

33198 

2111 

984 

38300 

25900 

1.28 

446 

13.0 

RAN  1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.27 

1.40 

-.42 

.01 

.00 

BLEEO  -1.33 

-.55 

-.00 

.43 

-1.24 

-1.89 

1.38 

.11 

.00 

POWER  -1.25 

.45 

.00 

1.21 

-.34 

-.49 

.95 

-.01 

.00 

1.10 

21261  5.13 

39138 

2111 

1005 

48700 

29400 

1.33 

424 

13.0 

RAN  1.01 

1.01 

•00 

-.00 

1.24 

1.39 

-U41 

.00 

.00 

BLEEO  -1.31 

-.55 

-.00 

.39 

-1.22 

-2.07 

1.57 

.08 

.00 

POWER  -1.06 

.as 

—.00 

1.03 

-.25 

-.41 

.80 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  t  40  f  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/IP0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

■  1.00 

1.06 

2950 

20600 

1.15 

1053 

80.4 

287 

2059 

P2 

-  6.B3 

RAM 

1.01 

1.50 

-.54 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

-  514 

BLEED 

.03 

-1171 

1.12 

-.33 

-.95 

.03 

.00 

6RI 

*  0 

POWER 

-.00 

-473 

1.37 

.03 

.09 

-.00 

.00 

.40 

NR 

«  1.00 

1.12 

4070 

21000 

1.17 

1061 

83.2 

297 

2059 

P2 

*  9.26 

RAM 

1.01 

1.50 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

*  521 

BLEED 

.03 

-1*73 

1.14 

-.  33 

-.95 

.03 

.00 

ERI 

»  0 

POWER 

-.00 

-467 

1.29 

.03 

.09 

-.00 

.00 

•  50 

NR 

•  1.00 

1.19 

5310 

21400 

1.19 

1073 

87.0 

310 

2059 

P2 

-  9.04 

RAM 

1.01 

1449 

-.52 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

■  531 

■LBED 

.05 

-1180 

1.21 

-.31 

-.93 

.05 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-466 

1.26 

.03 

.08 

-.00 

.00 

•  60 

NR 

«  1.00 

1.28 

6720 

22000 

1.21 

1086 

91.7 

327 

2059 

P2 

•10.58 

RAM 

1.01 

1 449 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

«  542 

BLBED 

.07 

-I486 

1.30 

-.28 

-.91 

.07 

-.00 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-465 

1.22 

.02 

.06 

-.00 

.00 

.90 

NR 

■  1.00 

1.69 

12300 

24900 

1.27 

1143 

112.3 

400 

2059 

P2 

*14.03 

RAlM 

1.01 

1.44 

-.47 

.00 

1.01 

1.01 

•  00 

T2 

■  507 

BLEED 

.11 

-1491 

1.43 

-.25 

-.85 

.11 

.00 

ERI 

»  0 

POWER 

-.01 

7-46 

.93 

.02 

.09 

-.01 

.00 

1.15 

NR 

*  .994 

2  .’26 

19200 

28200 

1.32 

1204 

136.9 

488 

2059 

P2 

■18,76 

RAM 

1.01 

1*36 

-.38 

-.00 

1.00 

1.01 

-.00 

12 

■  ,  639 

BLEED 

.09 

-2403 

1.56 

-.26 

-.87 

.09 

•  01 

ERI 

■  0 

POWER 

-.01 

-435 

.75 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S.  OCTCSCR  19G4 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

R2/P0 

R8/P0 

WFT 

TB 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

lb  06 

3.48 

23794 

2059 

9  30 

24300 

21400 

1.11 

475 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.35 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  >1.28 

-.62 

.00 

.30 

-1.40 

-1.60 

1.00 

.03 

.00 

POWER  >1.81 

.63 

.00 

1.77 

-.62 

-.70 

1.34 

-.00 

.00 

.40 

II  12 

3.60 

24520 

2059 

932 

25800 

21700 

1.13 

472 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.34 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

BLEED  >1.27 

-.62 

.00 

.30 

-1.38 

-1.65 

1.06 

.03 

.00 

POWBR  -1.75 

.61 

.00 

1.71 

-.58 

-.68 

1.31 

-.00 

.00 

.50 

U19 

3.74 

25472 

2059 

936 

27500 

?2100 

1.15 

469 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.33 

1.40 

-.43 

.01 

.00 

•BLEED  >1.31 

-.62 

>.01 

.36 

>1.37 

-1.71 

1.12 

.05 

.00 

POWER  -1.67 

.59 

.00 

1.64 

-.53 

-.66 

1.26 

-.00 

.00 

.60 

U  26 

3.92 

26668 

2059 

941 

29400 

22700 

1.18 

464 

16.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.32 

1.41 

-.43 

.01 

.00 

BLEEO  -1.35 

-.59 

-.00 

•  41 

-1.34 

-1.76 

1.20 

.07 

.00 

POWER  -1.58 

.56 

.00 

1.55 

-.48 

-.63 

1.20 

-.00 

.  00 

.90 

1169  4.68 

31695 

2059 

963 

37800 

25500 

1.25 

446 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.27 

1.40 

-.42 

.01 

.00 

BLEED  >1.32 

-.52 

.00 

.43 

-1.23 

-1.88 

1.40 

.11 

.00 

POWER  -1.24 

.47 

.00 

1.21 

-.33 

-.49 

.96 

-.01 

.00 

1.16 

2126 

5.57 

37293 

2059 

984 

48000 

28800 

1.29 

424 

16.0 

RAN 

1.00 

1.00 

-.00 

.00 

1.24 

1.39 

-.42 

.00 

.00 

BLEED  -1.30 

-.51 

.01 

.39 

-1.20 

-2.06 

1.60 

.09 

.00 

POWER  -1.04 

.40 

.00 

1.02 

-.24 

-.40 

.81 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAT  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/R0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

M 

1.00 

1.06 

2810 

14900 

1.08 

1005 

69.5 

273 

1657 

P2 

■m 

8.63 

RAM 

1.01 

1  459 

-.74 

-.01 

.98 

1.01 

-.07 

T2 

* 

514 

•LEED 

.05 

-1410 

1.63 

-.19 

-.64 

.05 

.65 

ERI 

ae 

0 

POWER 

-.09 

2488 

2.75 

.33 

1.34 

-.09 

3.02 

.40 

NR 

IB 

1.00 

1.12 

3880 

15100 

1.10 

1014 

72.0 

203 

1662 

P2 

* 

9.26 

RAM 

1.01 

1  459 

-.76 

-.01 

•  9P 

1.01 

-.07 

T2 

M 

521 

BLEED 

.05 

-1409 

1.70 

-.19 

-.62 

.05 

.70 

ERI 

31 

0 

POWER 

-.09 

2.86 

2.58 

.31 

1.28 

-.09 

2.91 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

5070 

15400 

1.13 

1027 

75.4 

296 

1671 

P2 

X 

9.64 

RAM 

1.01 

1458 

-.74 

-.01 

.98 

1.01 

-.07 

12 

* 

531 

BLEED 

.06 

-1415 

1.75 

-.19 

-.63 

.06 

.67 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.09 

2  483 

2.37 

.30 

1.21 

-.09 

2.77 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

6410 

15800 

1.16 

1042 

79.8 

312 

1682 

P2 

* ' 

10.58 

RAM 

1.01 

1.58 

-.74 

-.01 

.98 

1.01 

-.07 

T2 

* 

542 

BLEED 

.06 

-1.21 

1.81 

-.19 

-.63 

.06 

.67 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

2*89 

2.26 

.29 

1.19 

-.10 

2.74 

o 

O' 

• 

NR 

* 

1.00 

1.69 

1  *1600 

18000 

1.24 

1097 

97.6 

377 

1729 

P2 

• 

14.03 

RAM 

1.01 

U61 

-.63 

.00 

1.01 

1.01 

.01 

T2 

B 

587 

BLEED 

.05 

-1.45 

1.93 

-.20 

-.67 

.05 

.57 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.07 

2.59 

1.67 

.24 

.98 

-.07 

2.21 

1.15 

NR 

B 

.994 

2.26 

17800 

20400 

1.31 

1156 

118.2 

452 

1767 

P2 

B 

16.76 

RAM 

1.01 

1.54 

-.60 

-.00 

1.00 

1.01 

-.01 

T2 

a 

639 

BLEED 

.04 

-1450 

2.13 

-.19 

*  •  66 

.04 

.64 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.04 

2439 

1.27 

.18 

*63 

-.04 

1.82 
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I 

f  GENERAL  ELECTRIC  6E4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  7.C  OCTOBER  1964 


1 

ST  ANOARC 

OAY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

15000  FEET 

^  MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

8  TANG 

.30 

li  061 

2.63 

16067 

1657 

1045 

18400 

15600 

1.03 

453 

16.0 

RAN 

.92 

.90 

-.07 

.00 

1.39 

1.46 

-.60 

.01 

.  00 

-BLEED 

-.57 

.51 

.65 

.02 

-.86 

-1.02 

1.55 

.05 

.00 

( 

ROWER 

1.51 

5.70 

3.02 

-.01 

2.23 

2.65 

2.98 

-.09 

.00 

.40 

li  12 

2.71 

16596 

1662 

1045 

19600 

15800 

1.05 

450 

16.0 

RAN 

.92 

,90 

-.07 

.00 

1.37 

1.46 

-.61 

.01 

.00 

I 

i 

BLEED 

-.52 

.59 

.70 

-.01 

-.80 

-1.01 

1.62 

.05 

.  00 

1 

POWER 

1.44 

5.52 

2.91 

—.00 

2.12 

2.66 

2.79 

-.09 

.00 

[  .SO 

lb  19 

2.84 

17364 

1671 

1045 

21100 

16000 

1.08 

447 

16.0 

i 

RAN 

.92 

.69 

-.07 

4.00 

1.35 

1.46 

—  .61 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.56 

.67 

.02 

-.81 

-1.08 

1.68 

.06 

.  00 

POWER 

1.35 

5.27 

2.77 

.01 

1.97 

2.63 

2.58 

-.09 

.  00 

.60 

11  28 

2.99 

18325 

1662 

1045 

22800 

16400 

1.12 

442 

16.0 

RAN 

.92 

.89 

-.07 

•t.OO 

1.33 

1.46 

-.61 

.01 

.00 

f 

BLEED 

-.56 

.56 

.67 

.02 

-.80 

-1.14 

1.73 

.06 

.00 

li 

POWER 

1.45 

5.22 

2.74 

-.04 

1.96 

2.77 

2.38 

-.10 

.00 

{  .90 

1169 

3.67 

22339 

1729 

1045 

30100 

18500 

1.21 

420 

16.0 

i 

RAN 

1.02 

1.02 

.01 

-.00 

1.34 

1.55 

-.57 

.01 

.00 

BL'EEfD 

-.65 

.44 

.57 

.03 

-.84 

-1.41 

1.88 

.05 

.00 

p 

POWER 

1.13 

4.32 

2.21 

.02 

1.51 

2.50 

1.77 

-.07 

.00 

1-  1.15 

2120 

4.45 

26643 

1747 

1045 

38700 

20900 

1.28 

393 

16.0 

RAN 

1.00 

1.00 

-.01 

.00 

1.27 

1.50 

-.55 

.00 

.00 

[ 

BLEED 

-.58 

.58 

.64 

-.02 

-.77 

-1.46 

2.08 

.04 

.00 

i  . 

POWER 

1.01 

3.71 

1.82 

-.03 

1.25 

2.34 

1.32 

-.04 

.00 

f 


I 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  «■  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W? 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

2630 

12000 

1.07 

969 

61.9 

255 

1505 

P2 

8 

B.83 

RAM 

1.01 

1.73 

-.90 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T  2 

* 

514 

BLEEO 

.04 

-1.19 

1.B2 

-.18 

-.64 

.04 

.68 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.12 

3.71 

3.17 

.40 

1.57 

-.12 

3.60 

.40 

NR 

X 

1.00 

1.12 

3600 

11900 

1.10 

976 

63.7 

263 

1503 

P2 

a 

9.26 

RAM 

1.01 

1.76 

-.94 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

X 

521 

BLEED 

.04 

-1.28 

1.91 

-.19 

-.64 

.04 

.67 

ERI 

8 

0 

POWER 

-.11 

3. 85 

2.92 

.39 

1.54 

-.11 

? .  51 

.50 

NR 

m 

1.00 

1.19 

4650 

11800 

1.13 

984 

65.7 

272 

1499 

P2 

s 

9.84 

RAM 

1.01 

1.78 

-.96 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

s 

531 

BLEED 

.04 

-1.32 

1.97 

-.19 

-.64 

.04 

.67 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.09 

3.94 

2.79 

.37 

1.53 

-.09 

3.46 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

5800 

11600 

1.18 

994 

68.1 

282 

1494 

P2 

8 

10.58 

RAM 

1.01 

1.76 

-.94 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

a 

542 

BLEED 

.04 

-1.43 

2.07 

-.19 

-.65 

.04 

.65 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.06 

3.87 

2.44 

.32 

1.44 

-.06 

3.17 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

10600 

11000 

1.30 

1029 

77.3 

324 

1456 

P2 

m 

14.03 

RAM 

1.01 

1.81 

-l.OL 

-.00 

.98 

1.01 

-.07 

T2 

a 

587 

BLEED 

.02 

-1.88 

2.50 

-.21 

-.70 

.02 

.58 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

4.08 

1.76 

.29 

1.31 

-.03 

2.73 

1.15 

NR 

8 

.994 

2.26 

14500 

9980 

1.43 

L067 

86.3 

368 

1410 

P2 

8 

18.76 

RAM 

1.01 

1.98 

-1.10 

-.00 

1.00 

1.01 

-.01 

T2 

8 

639 

BLEEO 

.01 

-2.19 

3.11 

-.15 

-.66 

.01 

.  66 

ERI 

8 

0 

POWER 

-.02 

4.40 

1.18 

.19 

1.15 

-.02 

2.38 
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CONFIDENTIAL 


btNtKUL  tL.bC  I  K  1C  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WET 

T  8 

A8 

F6B 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.29 

12835 

1505 

1067 

15300 

12600 

1.02 

423 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

-.00 

1.48 

1.58 

-.73 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.60 

.68 

.00 

-.89 

-1.09 

1.72 

.04 

.00 

PUWER 

1.77 

6.97 

3.60 

.01 

2.77 

3.37 

3.51 

-.12 

.00 

.40 

1.12 

2.35 

13073 

1503 

1067 

16100 

12500 

1.04 

418 

16.0 

RAH 

.93 

•  91. 

-.06 

-.00 

1.46 

1.59 

-.75 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.59 

.67 

.01 

-.90 

-1.17 

1.79 

.04 

.00 

POWER 

1.73 

6.86 

3.  51 

.00 

2.68 

3.48 

3.28 

-.11 

.00 

.50 

1.19 

2.42 

13339 

1499 

1068 

17000 

12400 

1.08 

410 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

.00 

1.44 

1.61 

-.76 

.01 

.00 

BLEED 

-.55 

.61 

.67 

-.01 

-.88 

-1.22 

1.86 

.04 

.00 

POWER 

1.81 

6.82 

3.46 

-.09 

2.67 

3.71 

3.01 

-.09 

.00 

.60 

1.28 

2.51 

13615 

1494 

1C68 

17900 

12100 

1.12 

401 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

.00 

1.42 

1.62 

-.78 

.01 

.00 

BLEED 

-.55 

.59 

.65 

-•02 

-.88 

-1.32 

1.95 

.04 

.00 

POWER 

1.62 

6.40 

3.17 

-.03 

2.42 

3.61 

2.71 

-.06 

.00 

.90 

1.69 

2.82 

14252 

1456 

1067 

21400 

11400 

1.25 

361 

16.0 

RAM 

.92 

.89 

J.07 

-.00 

1.36 

1.67 

-.85 

.01 

.00 

BLEED 

-.61 

.55 

.58 

-.01 

-.92 

-1.75 

2.36 

.02 

.00 

POWER 

1.37 

5.91 

2.73 

.01 

2  cOl 

3.80 

2.03 

-.03 

.00 

1.13 

2.26 

3.13 

14325 

1410 

1068 

24900 

10400 

1.38 

320 

16.0 

RAM 

1.00 

.99 

-.01 

-.01 

1.37 

1.89 

-.99 

.00 

.00 

BLEEO 

-.61 

.81 

.66 

-.02 

-.86 

-2.09 

2.99 

.01 

.00 

POWER 

1.28 

5.64 

2.38 

.01 

1.74 

4.20 

1.37 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P. S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P27P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

2590 

10600 

1.03 

969 

61.5 

252 

P2 

ac 

8.83 

RAM 

1.01 

1.69 

-.87 

-.01 

.98 

1.01 

T2 

a 

514 

BLEED 

.06 

-1.26 

1.88 

-.21 

-.65 

.06 

ERI 

as 

0 

POWER 

-.13 

3.85 

3.38 

.41 

1.62 

-.13 

.40 

NR 

a 

1.00 

1.12 

3540 

10400 

1.07 

975 

63.1 

259 

P2 

* 

9.26 

RAM 

1.01 

1.79 

-.97 

-.00 

.99 

1.01 

T2 

M 

521 

BLEED 

.06 

-1.35 

2.06 

-.21 

-.63 

.06 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.11 

4.05 

3.10 

.40 

1.60 

-.11 

.50 

NR 

a 

1.00 

1.19 

4570 

10200 

1.11 

983 

65.0 

267 

P2 

a 

9. 84 

RAM 

1.01 

1.88 

-1.08 

-.00 

.99 

1.01 

T2 

m 

531 

BLEEO 

.06 

-1.51 

2.16 

-.22 

-.65 

.06 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.11 

4.26 

2.83 

.40 

1.57 

-.11 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

5690 

9930 

1.L5 

992 

67.2 

277 

P2 

a' 

10.58 

RAM 

1.01 

1.92 

-1.12 

-.00 

.99 

1.01 

T2 

a 

542 

BLEEO 

.04 

-1.65 

2.33 

-.20 

-.66 

.04 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.10 

4.41 

2.53 

.39 

1.53 

-.10 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

9750 

10000 

1.32 

1019 

74.5 

316 

P2 

a 

14.03 

RAM 

1.01 

1.89 

-1.11 

-.00 

.99 

1.01 

T2 

a 

587 

BLEED 

.02 

-2.01 

2.63 

-.21 

-.71 

.02 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

4.45 

1.76 

.31 

1.36 

-.03 

1.15 

NR 

a 

.994 

2.26 

14000 

8740 

1.48 

1054 

82.1 

356 

P2 

a 

18.76 

RAM 

1.01 

1.99 

-1.27 

-.01 

.98 

1.01 

T2 

a 

639 

BLEEO 

.01 

-2.42 

3.39 

-.15 

-.67 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

5.24 

1.02 

.21 

1.26 

-.02 

CONFIDENTIAL 


TC 

1381 

-.07 

.60 

3.61 

1378 

-.05 

.64 

3.54 

1373 

-.06 

.60 

3.47 

1366 

-.06 

.60 

3.34 

14  21 
-.06 
.  66 
2.86 

1362 

-.08 

.64 

2.61 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIHATEO  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

.30 

1.06 

2.16 

10965 

1381 

RAM 

.92 

.89 

-.07 

BLEED 

-.58 

.58 

.60 

POWER 

1.77 

7.32 

3.61 

.40 

1.12 

2.21 

11118 

1378 

RAM 

.94 

.91 

-.05 

BLEED 

-.52 

.67 

•  64 

POWER 

1.74 

7.25 

3.54 

.50 

1.19 

2.27 

11280 

1373 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

BLEED 

-.57 

.60 

.60 

POWER 

1.71 

7.19 

3.47 

.60 

1.28 

2.35 

11448 

1366 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

BLEED 

-.60 

.62 

.60 

POWER 

1.61 

7.04 

3.34 

.90 

1.69 

2.71 

13290 

1421 

RAM 

.93 

.89 

-.06 

BLEED 

-.62 

.53 

.56 

POWER 

1.42 

6.28 

2.86 

1. 15 

2.26 

2.97 

12958 

1362 

RAM 

.90 

.84 

-.08 

BLEED 

-.60 

.85 

.64 

POWER 

1.44 

6.32 

2.61 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

1070 

13900 

11300 

.97 

418 

.01 

1.51 

1.63 

-.81 

.01 

.00 

-.96 

-1.20 

1.81 

.06 

-.01 

2.83 

3.51 

3.71 

-.13 

1070 

14600 

11100 

1.00 

411 

-.00 

1.51 

1.67 

-.83 

.01 

-.04 

-.89 

-1.20 

1.90 

.06 

-.00 

2.76 

3.67 

3.48 

-.11 

1070 

15400 

10800 

1.04 

403 

.00 

1.49 

1.69 

—  .  86 

.01 

-.02 

-.93 

-1.35 

1.99 

.06 

-.01 

2.67 

3.B4 

3.25 

-.11 

1070 

16200 

10500 

1.09 

393 

.00 

1.46 

1.71 

-.88 

.01 

.01 

-.95 

-1.49 

2.16 

.04 

.03 

2.52 

3.94 

3.00 

-.10 

1070 

20300 

10500 

1.26 

352 

-.00 

1.38 

1.72 

-.91 

.01 

-.01 

-.95 

-1.86 

2.46 

.02 

.03 

2.13 

4.13 

2.08 

-.03 

1070 

23200 

9130 

1.42 

310 

.01 

1.32 

1.80 

-1.05 

.00 

.01 

-.88 

-2.26 

3.22 

.01 

-.10 

1.95 

4.98 

1.27 

-.02 

BTANG 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2AP0 

FO 

FN 

$FC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

2240 

6750 

1.11 

912 

49.6 

218 

1204 

P2 

m 

8.83 

RAM 

L.01 

1476 

-1.31 

-.02 

.92 

1.01 

-.25 

T  2 

3 

514 

BL8ED 

.03 

-1446 

2.36 

-.19 

—  .  64 

.03 

.70 

ERI 

ac 

0 

POWER 

-.06 

5439 

4.10 

.46 

2.07 

-.06 

4.29 

<40 

NR 

3 

1.00 

1.12 

3050 

6330 

1.17 

917 

50.5 

222 

1193 

P2 

3 

9.26 

RAM 

1.01 

1186 

-1.41 

-.02 

.92 

1.01 

-.24 

T2 

3 

521 

BtBEO 

.02 

-1.64 

2.57 

-.20 

-.65 

.02 

.69 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.05 

6.08 

3.62 

.46 

2.08 

-.05 

4.32 

.50 

NR 

B 

1.00 

1.19 

3910 

5680 

1.25 

922 

51.5 

228 

1179 

P2 

B 

9.84 

RAM 

1.01 

1498 

-1.54 

-.02 

.92 

1.01 

-.23 

T2 

3 

531 

BLEEO 

.02 

-1488 

2.83 

-.20 

-.66 

.02 

.67 

ERI 

3 

0 

POWER 

—  .04 

6.73 

3.07 

.46 

2.07 

-.04 

4.27 

.60 

NR 

3 

1.00 

1.28 

4850 

5380 

1.35 

930 

52.8 

236 

1163 

P2 

■10.58 

RAM 

1.01 

2114 

-1.72 

-.02 

.93 

1.01 

-.21 

T2 

3 

542 

BLEED 

•  01 

-2.09 

3.13 

-.20 

-.66 

.01 

.69 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.03 

7.62 

2.35 

.46 

2.07 

-.03 

4.23 

.90 

NR 

M 

1.00 

1.69 

8200 

4660 

1.70 

955 

57.3 

266 

1188 

P2 

m 

14.03 

RAM 

1.01 

2460 

-2.10 

-.01 

.97 

1.01 

-.11 

T2 

m 

58? 

BLBED 

.01 

-3419 

4.18 

-.17 

-.69 

.01 

.58 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.03 

9156 

.10 

.33 

1.88 

-.03 

3.87 

1.15 

NR 

s 

.994 

2.26 

12000 

3530 

2.16 

993 

64.1 

304 

1143 

P2 

■18.76 

RAM 

1.01 

3154 

-3.27 

-.00 

.98 

1.01 

-.06 

T2 

m 

639 

BLEED 

.02 

-5105 

6.50 

-.17 

-.71 

.02 

.54 

ERI 

u 

0 

POWER 

-.03 

12.96 

-2.85 

•  28 

1.69 

-.03 

3.44 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.5.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  «  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

BTANG 

.30 

IV  06 

1.74 

7472 

1204 

1095 

9630 

7390 

1.01 

361 

16.0 

RAN 

.66 

.56 

-.25 

.00 

1.45 

1.58 

-1.11 

.01 

.00 

BLEED 

-.47 

.85 

.70 

.01 

-1.00 

-1.32 

2.21 

.03 

•  00 

POWER 

1.78 

9.62 

4.29 

—  01 

3.68 

4.81 

4.68 

-.06 

.00 

«  40 

LV  12 

1.76 

7422 

1193 

1095 

10000 

6970 

1.06 

354 

16.0 

RAN 

.70 

.57 

-.24 

.00 

1.46 

1.65 

-1.17 

.01 

.00 

BLfiEO 

-.48 

.86 

.69 

-.01 

-1.01 

-1.46 

2.37 

.02 

.00 

POWER 

1.85 

9.82 

4.32 

—  0* 

3.72 

5.38 

4.31 

-.05 

.00 

.50 

1.19 

1.79 

7354 

1179 

1095 

10400 

6520 

1.13 

345 

16.0 

RAN 

.71 

.58 

-.23 

-.00 

1.46 

1.73 

-1.25 

.01 

.00 

BLEED 

-.49 

.87 

.67 

—  01 

-1.02 

-1.65 

2.58 

.02 

.00 

POWER 

1.83 

9.93 

4.27 

.01 

3.65 

5.86 

3.93 

-.04 

.00 

.60 

1.28 

1.83 

7265 

1163 

1095 

10900 

6010 

1.21 

335 

16.0 

RAN 

.74 

.61 

—  21 

-.00 

1.47 

1.83 

-1.35 

.01 

.00 

BLEED 

-.47 

.94 

.69 

-.05 

-.98 

-1.79 

2.60 

.01 

.00 

BOWER 

1.84 

10.09 

4.23 

.03 

3.60 

6.52 

3.42 

-.03 

.00 

.00 

U  69 

2  V05 

7936 

lies 

1095 

13400 

5180 

1.53 

296 

16.0 

RAN 

.86 

.78 

—  tl 

—00 

1.50 

2.27 

-1.69 

.01 

.00 

BLEED 

-.65 

.79 

.58 

.01 

-1.09 

-2.84 

3.79 

.01 

.00 

POWER 

1.95 

9.66 

3.67 

.02 

3.24 

8.42 

1.17 

-.03 

.00 

l.l'B 

2L  26 

2.28 

7606 

1143 

1094 

15900 

3970 

1.92 

264 

16.0 

RAM 

493 

.85 

-.06 

.00 

1.47 

2.89 

-2.38 

.00 

.00 

BLEED 

-.88 

.95 

•54 

.02 

-1.07 

-4.33 

5.66 

.02 

.00 

P0W6R 

1.65 

9.84 

3.44 

.07 

2.67 

10.83 

-.92 

-.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

P2 /RO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.30 

NR 

«  1.00 

1.06 

1560 

1730 

2.00 

806 

30.8 

152 

972 

P  2 

*  6.83 

RAM 

L.01 

1  J50 

-2.07 

-.06 

.74 

1.01 

-.69 

12 

*  514 

BLEED 

.01 

- 1165 

3.39 

-.17 

-.55 

.01 

.95 

ERI 

*  0 

POWER 

-.04 

13141 

4.32 

.70 

3.40 

-.04 

6.45 

.40 

NR 

*  1. 00 

1.12 

2140 

1320 

2.56 

811 

31,3 

156 

956 

P2 

■  9.26 

RAM 

1.01 

1194 

-2.57 

-.06 

.75 

1.01 

- .  64 

T2 

*  521 

BLEED 

.01 

-3120 

4.86 

-.19 

-.61 

.01 

.80 

ERI 

*  0 

POWER 

-.03 

14131 

2.92 

.67 

3.19 

-.03 

5.94 

.50 

NR 

*  1.00 

1.19 

2750 

830 

3.86 

816 

31.8 

160 

933 

P2 

*  9.84 

RAM 

1.01 

2136 

-3.21 

-.06 

.75 

1.01 

-.65 

12 

*  531 

BLEED 

.01 

-4.77 

6.87 

-.19 

-.61 

.01 

.82 

ERI 

■  0 

POWER 

-.03 

27120 

-7.50 

.72 

3.34 

-.03 

6.27 

.60 

NR 

»  1.00 

1.28 

3420 

310 

9.84 

822 

32.5 

166 

907 

P2 

*10,58 

RAM 

1.01 

5104 

-7.46 

-.06 

.75 

1.01 

-.64 

12 

-  542 

BLEED 

.01 

-13106 

18.50 

-.19 

-.61 

.01 

.83 

ERI 

*  0 

POWER 

-.02 

77.99 

-45.97 

.74 

3.39 

-.02 

6.33 

.90 

NR 

*  1.00 

1 .69 

5910 

-1230 

-2.160 

847 

35.0 

192 

866 

P2 

•14.03 

RAM 

1.01 

-152 

-.09 

-.05 

.79 

1.01 

-.54 

T2 

*  587 

BUSED 

.02 

4198 

-2.90 

-.20 

-.60 

.02 

.62 

ERI 

*  0 

POWER 

-.05 

-20.74 

46.94 

.62 

3.05 

-.05 

5.63 

1.15 

NR 

*  .994 

2.26 

8770 

-3160 

-.405 

B79 

38.5 

223 

779 

P2 

*16.76 

RAM 

1.27 

-129 

.14 

.08 

1.20 

1.27 

-.26 

T2 

-  639 

BLEED 

-.89 

4.11 

-4.82 

-.56 

-2.05 

-.89 

-.15 

ERI 

*  100 

POWER 

-3.73 

-1169 

19.95 

-1.03 

-2.64 

-3.73 

2.30 
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GENERAL  8LECTRIC  G64/J5G  EST IMATEO  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANQARB  OAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  15000  FEET 


MO 

k/po 

P8/P0 

WET 

TO 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

11  06 

1.21 

3464 

972 

1260 

3640 

2070 

1.67 

252 

13.0 

RAN 

.22 

-.41 

-•'69 

.04 

1.23 

1.39 

-1.94 

.01 

.00 

BLEED 

-.11 

1.66 

.95 

*.  16 

-.79 

-1.40 

3.13 

.01 

.00 

POWER 

1.49 

17.90 

6.45 

*.T4 

7.08 

12.45 

5.25 

-.04 

.00 

.40 

11 12 

1.22 

3370 

956 

1255 

3810 

1680 

2.01 

248 

13.0 

RAN 

.27 

-.38 

-.64 

—  .04 

1.35 

1.77 

-2.36 

•  01 

.00 

.BLEED 

-.26 

1.43 

.60 

.12 

-1.22 

-2.79 

4.40 

.01 

.00 

POWER 

.84 

17.36 

5.94 

.71 

5.08 

11.61 

5.55 

-.03 

.00 

•  SO 

11 19 

1.23 

3211 

933 

1257 

3950 

1200 

2.67 

242 

13.0 

RAM 

.26 

-.47 

-.85 

.00 

1.29 

1.94 

-2.67 

.01 

.00 

SLEEO 

-.21 

1.61 

.62 

*.01 

-1.07 

-3.55 

5.45 

.01 

.00 

POWER 

1^24 

19.07 

6.27 

-.02 

6.14 

20.27 

-1.13 

-.03 

.00 

.00 

11 28 

1.24 

3011 

907 

1257 

4100 

690 

4.39 

236 

13.0 

RAM 

.27 

-.84 

-.64 

-.01 

1.31 

2.82 

-3.91 

.01 

.00 

BLEED 

-.120 

1.82 

•03 

4.05 

-1.03 

-6.17 

8.80 

.01 

.00 

POWER 

1.31 

20.69 

6.33 

4.05 

6.24 

37.41 

-15.03 

-.02 

.00 

.90 

1169 

1.30 

2655 

886 

1257 

5120 

-780 

-3.385 

214 

13  0 

RAN 

.34 

-.62 

-.54 

.01 

1.37 

-1.31 

.65 

.01 

.00 

•8LEG0 

-.32 

U66 

•  62 

.01 

-1.25 

8.27 

-5.70 

.02 

.00 

POWER 

1.24 

22.66 

5.63 

.24 

5.12 

-33.86 

64.14 

-.05 

.00 

1.15 

2126 

1.37 

1541 

779 

1257 

6100 

-2670 

-.575 

194 

13.0 

RAN 

.62 

-.15 

-.26 

—.01 

2.07 

-.57 

.41 

.27 

.00 

BLEED 

-1 .06 

-1.01 

-.15 

.01 

-3.57 

5.23 

-5.78 

-.89 

.00 

POWER 

-1.4A 

18.14 

2.30 

.01 

-4.70 

-1.54 

19.78- 

■3.73 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S.  1.0  OCTOBER  1964 

STAN0AR0  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  250CC  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

* 

1.00 

1.06 

2000 

21800 

1.75 

93'. 

56.4 

211 

1921 

P2 

ts 

5.81 

RAM 

1.01 

1*37 

-.42 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

437 

BLEED 

.01 

-1.54 

.75 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

3R 

100 

POWER 

-.00 

—  .83 

1.31 

.04 

.  14 

-.00 

-.Cl 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

4690 

25900 

1.79 

979 

67.6 

247 

2019 

P2 

* 

6.96 

RAM 

1.01 

1.33 

-.38 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

M 

461 

BLEEO 

.01 

-1.63 

.83 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

a 

100 

POWER 

-.00 

-.3  2 

1.22 

.03 

.11 

-.00 

-.00 

.90 

NR 

*5 

1.00 

1.69 

8780 

29800 

1.68 

1032 

85.3 

309 

2059 

P2 

a 

9.23 

RAM 

1.01 

i87 

-.91 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

499 

BLEED 

.02 

-1.34 

1.37 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

x 

0 

POWER 

-.00 

-.83 

.84 

.03 

.09 

-.or 

.00 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

15100 

32800 

1.53 

1098 

110.  i 

390 

2059 

P2 

a 

13*12 

RAM 

1.02 

*72 

-.75 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

a 

554 

BLEED 

.08 

-1*34 

1.37 

-.26 

-.90 

.08 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.59 

.60 

.02 

.09 

-.01 

-.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

24700 

35200 

1.42 

1182 

144.2 

521 

2059 

P2 

a 

19.44 

RAM 

1.03 

*75 

-.78 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

a 

623 

BLEEO 

.09 

-1.65 

1.69 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-*50 

.51 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FfcfcT 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

PG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.  06 

3.65 

38248 

3336 

1302 

24000 

22000 

1.74 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

.98 

-.02 

-.01 

1.34 

1.37 

-.42 

.01 

.00 

BLEED  -1.37 

-.82 

.00 

.38 

-1.44 

-1.57 

.7  t 

.01 

.  00 

POWER  -2.80 

.47 

-.02 

2.77 

-.94 

-1.03 

1.51 

-.00 

.00 

.60 

1.28 

4.39 

46310 

3430 

1286 

30900 

26200 

1.77 

492 

13.0 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

-.01 

1.29 

1.34 

-.38 

.01 

.00 

BLEED  -1.36 

-.82 

-.01 

.37 

-1.37 

-1.62 

.83 

.01 

•  00 

POWER  -2.25 

.39 

-.05 

2.22 

-.66 

-.78 

1.17 

-.00 

.00 

.<90 

U  69 

5.51 

50000 

3170 

1220 

39000 

30200 

1  •  66 

482 

13.0 

RAM 

1.04 

.00 

-.65 

-.41 

.89 

.86 

-.90 

.01 

.00 

BLEED  *1.36 

.00 

.49 

.67 

-1.01 

-1.31 

1.33 

.02 

.00 

POWER  -1.75 

-.00 

-.25 

1.57 

-.56 

-.72 

.72 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

6.97 

50000 

2714 

1139 

48300 

33200 

1.51 

461 

13.0 

RAM 

1.05 

.00 

-.75 

-.45 

.82 

.73 

-.76 

.01 

.00 

BLEED  -1.41 

.00 

.53 

.79 

-.90 

-1.35 

1.37 

.08 

.00 

POWER  -1.28 

.00 

-.25 

1.11 

-.40 

-.58 

.39 

-.01 

.00 

1.50 

31. 517 

8.86 

50000 

2344 

1076 

60600 

36000 

1.39 

432 

13.0 

RAM 

1.05 

.00 

-.61 

<*.  35 

.88 

.78 

-.81 

-.00 

.00 

8LEB0  -1.36 

.00 

.35 

.63 

-.95 

-1.65 

1.70 

.09 

.00 

POWER  -1.00 

.00 

-.21 

.86 

-.29 

-.48 

.49 

-.01 

.00 

I 

\ 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SEC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

as 

1.00 

1.06 

2000 

20100 

1.56 

932 

56.6 

211 

1921 

P2 

= 

5.81 

RAM 

1.01 

1.41 

-.46 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

a 

437 

BLEED 

.01 

-1.61 

.84 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

* 

100 

POWER 

-.00 

-.93 

1.48 

.04 

.  14 

-.00 

-.00 

.60 

*  NR 

3 

1.00 

1.28 

4690 

2  3900 

1.59 

980 

67.8 

247 

2019 

P2 

as 

6.96 

RAM 

1.01 

1  i37 

-.41 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

461 

BLEED 

.01 

-1.69 

.92 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

SB 

100 

POWER 

-.00 

-  *90 

1.35 

.03 

.11 

-.00 

.00 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

8780 

29300 

1.63 

1033 

65.6 

309 

2059 

P2 

3 

9.23 

RAM 

1.01 

1.29 

-.32 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

3 

499 

BLEEO 

.02 

-1.69 

.92 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.00 

-.68 

1.05 

.03 

.09 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

= 

.991 

2.41 

15100 

32800 

1.52 

1099 

110.4 

398 

2059 

P2 

*13.12 

RAM 

1.02 

*72 

-.74 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

3 

554 

BLEEO 

.09 

-1.34 

1.37 

-.26 

-.90 

.09 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-*59 

.60 

.02 

.09 

-.01 

-.00 

1.50 

NR 

«1 

.971 

3.57 

24700 

35200 

1.42 

1183 

144.6 

521 

2059 

P2 

* 

19.44 

RAM 

1.03 

*75 

-.78 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

tt 

623 

BLEEO 

.09 

- 1164 

1.68 

-.26 

-.89 

.09 

.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-.50 

.50 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  2500C  FEET. 


MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T« 

A6 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

B7ANG 

.30 

It  06  3.69 

31323 

2942 

1197 

22400 

20400 

1.54 

491 

13.0 

RAM  1.01 

.98 

-.02 

-.01 

1.33 

1.37 

-.41 

.01 

.00 

BLEED  -1.35 

-.79 

.01 

.36 

-1.42 

-1.56 

.79 

.01 

.00 

POWBR  -2.75 

.54 

.01 

2.70 

-.90 

-.98 

1.54 

-.00 

.00 

.60 

U26  4.44 

38092 

3042 

1185 

2B800 

24100 

1.58 

492 

13.0 

RAM  1.01 

.98 

-.01 

-.01 

1.28 

1.34 

-.38 

.01 

.00 

BLEBD  -1.35 

-.79 

.00 

.36 

-1.36 

-1.63 

.86 

.01 

.00 

POWBR  -2.22 

.45 

-.02 

2.16 

-.63 

-.75 

1.21 

-.00 

.00 

.90 

lit  69  5.54 

47707 

3076 

1192 

38300 

29600 

1.61 

482 

13.0 

RAM  1.01 

.99 

-.01 

*.00 

1.24 

1.31 

-.34 

.01 

.00 

BLEBD  -1.33 

-.79 

-.01 

.35 

-1.29 

-1.68 

.92 

.02 

.00 

POWER  -1.75 

.36 

-.02 

1.70 

-.42 

-.55 

.91 

-.00 

.00 

1.20 

2*.  41  7.00 

50000 

2715 

1133 

48400 

33300 

1.50 

461 

13.0 

RAN  1.05 

.00 

-.76 

—  .45 

.82 

.73 

-.76 

.01 

.00 

BLEBD  -1.41 

.00 

.53 

.78 

-.90 

-1.34 

1.37 

.09 

.00 

POWBR  -1.28 

-.00 

-.25 

1.11 

-.40 

-.58 

.59 

-.01 

.00 

1.50 

3fc57  8.90 

50000 

2345 

1072 

60700 

36000 

1.39 

431 

13.0 

RAM  1.05 

.00 

-.61 

-.35 

.88 

.78 

-.81 

-.00 

.00 

BLEBD  -1.35 

.00 

.35 

.62 

-.94 

-1.65 

1.69 

.09 

.00 

POWBR  -.99 

.00 

-.20 

.85 

-.29 

-.49 

.40 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P*S>.  3-0  DCTDBFft  IQAL 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR  *  1.00 
P2  -  5.81 
T2  -  437 

ERI  a  100 

1.06 

RAM 

bleeo 

POWER 

2000 

1.01 

.01 

-.00 

17700 

1*45 

-W62 

-171 

1.37 
-.49 

.90 

1.38 

933 

.00 

-.33 

.04 

56.8 

1.01 

-.98 

.14 

211 

1.01 

.01 

-.00 

1921 

.00 

.00 

-.00 

.60 

NR  a  1.00 
P2  a  6.96 
T>2  *  46(1 

ERI  ■  100 

1.28 

RAM 

bleed 

POWER 

4690 

1.01 

.01 

-.00 

21100 

1.41 

-1*71 

-.58 

1.41 

-.45 

.98 

1.13 

981 

.00 

-.33 

.03 

68.1 

1.01 

-.98 

.11 

247 

1.01 

.01 

-.00 

2019 

.00 

-.01 

.00 

.90 

NR  »  i.oo 
P'2  -  9.23 

12  a  499 
ERI  *  0 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

8780 

1.01 

.02 

-.00 

25B00 

U34 

-1*73 

-.47 

1.45 

-.37 

1.01 

.91 

1035 

.00 

-.33 

.03 

85.9 

1.01 

-.97 

.09 

309 

1.01 

.02 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

1.20 

NR  ■  .991 
P2  *13.12 
T2  *  554 

ERI  *  0 

2.41 

RAM 

BLEED 

POWER 

15100 

1.02 

.09 

-.01 

31600 

1130 

-1.78 

-.40 

1.49 

-.31 

1.15 

.75 

1100 

.00 

-.26 

.02 

110.7 

1.02 

-.90 

.08 

398 

1.02 

.09 

-.01 

2059 

.00 

.00 

-.00 

1.50 

NR  ■  .971 
P2  -19.44 
T2  •  623 

ERI  *  o 

3.57 

RAM 

BLEED 

POWER 

24700 

1.03 

.09 

-.01 

35300 

175 

-1.64 

-*49 

1.42 

-.78 

1.68 

.50 

1184 

.00 

-.26 

.02 

145.0 

1.03 

-.88 

.07 

521 

1.03 

.09 

-.01 

2059 

.00 

.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r*5*  3 « G  uCTGoER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2X 

BTANG 

.30 

Ik  06 

3.73 

24356 

2457 

1069 

20300 

18300 

1.33 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

-.01 

1.33 

1.37 

-.40 

.01 

.00 

BLEED 

-1.34 

-.75 

.01 

.35 

-1.41 

-1.57 

.84 

.01 

.  00 

POWER 

-2.69 

.66 

.02 

2.63 

-.85 

-.95 

1.62 

-.00 

.00 

.60 

1.20 

4.49 

29823 

2560 

1064 

26200 

21500 

1.39 

492 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

-.00 

1.28 

1.34 

-.37 

.01 

.  00 

BLEED 

-1.35 

-.76 

.00 

.36 

-1.36 

-1.65 

.92 

.01 

.00 

POWER 

-2.18 

.54 

.01 

2.14 

-.59 

-.72 

1.27 

-.00 

.00 

.<90 

1.  69 

5.61 

373T7 

2597 

1072 

34800 

26100 

1.43 

482 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

-.00 

1.24 

1.32 

-.34 

.01 

.00 

BLEED 

-1.32 

-.75 

-.00 

.34 

-1.28 

-1.72 

1.00 

.02 

.00 

POWER 

-1.72 

.43 

.01 

1.68 

-.39 

-.52 

.96 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

7.05 

46971 

2591 

1097 

47100 

32000 

1.47 

461 

13.0 

RAM 

1.02 

1.01 

-.01 

-.00 

1.22 

1.31 

-.32 

.01 

.00 

BLEED 

-1.30 

-.66 

.00 

.46 

-1.18 

-1.77 

1.14 

.09 

.00 

POWER 

-1.29 

.34 

-.00 

1.26 

-.25 

-.37 

.72 

-.01 

.  00 

1.50 

34,  57* 

8.94 

50000 

2346 

1067 

60700 

36100 

1.39 

431 

13.0 

RAM 

1.05 

.00 

-.61 

-.36 

.88 

.78 

-.81 

.00 

.00 

BLEED 

-1.34 

.00 

.35 

.61 

-.94 

-1.64 

1.68 

.09 

.00 

POWER 

-.98 

.00 

-.20 

.84 

-.28 

-.47 

.48 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  250CC  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

SC 

1.00 

1.06 

2000 

15100 

1.15 

934 

57.0 

211 

1921 

P2 

* 

5.81 

RAM 

1.01 

1151 

-.54 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

cs 

43? 

BLEED 

.01 

-1.68 

1.03 

-.34 

-.98 

.01 

-.00 

ERI 

X 

100 

POWER 

-.00 

-153 

1.42 

.05 

.14 

-.00 

-.00 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

4690 

17900 

1.20 

982 

68.3 

247 

2019 

P2 

X 

6.96 

RAM 

1.01 

1.48 

-.51 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

3 

461 

BLEED 

.01 

-1.79 

1.13 

-.34 

-.98 

.01 

-.01 

ERI 

X 

100 

POWER 

-.00 

-154 

1.25 

.04 

.11 

-.00 

-.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

8780 

21800 

1.24 

1036 

86.1 

309 

2059 

P2 

X 

9.23 

RAM 

1.01 

1  <541 

-.44 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

3 

499 

BLEED 

.02 

-1186 

1.22 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.00 

-.44 

1.01 

.03 

.09 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

s 

.991 

2.41 

15100 

26700 

1.26 

1101 

lll.l 

398 

2059 

P2 

3 

13.12 

RAM 

1.02 

1.35 

-.36 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

3 

554 

BLEED 

.09 

-1.85 

1.32 

-.26 

-.89 

.09 

.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-133 

.78 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

1.50 

NR 

3 

.971 

3.57 

24700 

32000 

1.32 

1185 

145.4 

520 

2059 

P2 

« ; 

19.44 

RAM 

1.03 

1 129 

-.28 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

* 

623 

BLEED 

.09 

-2.04 

1.54 

*•26 

-.87 

.09 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-.33 

.69 

•  02 

.07 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.».  *.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

It.  06 

3.78 

17345 

1972 

938 

18000 

16000 

1.08 

491 

13.0 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.33 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.68 

-.01 

.32 

-1.40 

-1.58 

.92 

.01 

.00 

P0W8R 

-2.64 

.88 

.00 

2.60 

-.83 

-.93 

1.82 

-.00 

.00 

.60 

l.  26 

4o  55 

21502 

2071 

937 

23300 

18600 

1.16 

492 

13.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.28 

1.35 

-.37 

.01 

.00 

BLEED 

-1.33 

-.69 

-.01 

.33 

-1.35 

-1.69 

1.03 

.01 

.00 

POWBR 

-2.15 

.71 

-.00 

2.11 

-.58 

,  -.72 

1.44 

-.00 

.00 

.90 

1.69 

5.68 

26982 

2111 

946 

31100 

22300 

1.21 

482 

13.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.24 

1.33 

-.35 

.01 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.67 

-.01 

.33 

-1.28 

-1.79 

1.14 

.02 

.00 

POWER 

-1.69 

.57 

.00 

1.66 

-.38 

-.53 

1.10 

-.00 

.00 

1.20 

2c  41 

7J14 

33665 

2111 

969 

42000 

26900 

1.25 

461 

13.0 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

.00 

1.21 

1.33 

-.33 

.01 

.00 

BLEED 

-1.36 

-.57 

.00 

.44 

-1.17 

-1.88 

1.35 

.09 

.00 

POWER 

-1.27 

.45 

.00 

1.24 

-.25 

-.38 

.83 

-.01 

.00 

1.50 

3.  57 

9.02 

42167 

2111 

1000 

57300 

32600 

1.29 

431 

13.0 

RAN 

1.03 

1.03 

.00 

.00 

1.20 

1.33 

-.33 

.00 

.00 

8L  EED 

-1.32 

-.55 

-.00 

.41 

-1.13 

-2.05 

1.55 

.09 

.00 

POWER 

-.97 

.35 

-.00 

.95 

-.17 

-.29 

.65 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  5.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

x 

1.00 

1.06 

2000 

15300 

1.08 

936 

57.2 

211 

1921 

P2 

= 

5.81 

RAN 

1.01 

1145 

-.47 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

437 

BLEED 

.01 

-1.64 

1.01 

-.35 

-.97 

.01 

-.00 

ERI 

= 

100 

POWER 

-.00 

-193 

1.86 

.05 

.  14 

-.00 

.00 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

4690 

17900 

1.15 

984 

68.6 

247 

2019 

P2 

X 

6.96 

RAM 

1.01 

1.40 

-.43 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

461 

BLEED 

.01 

-1171 

1.07 

-.35 

-.97 

.01 

-.01 

ERI 

33 

100 

POWER 

-.00 

-.67 

1.42 

.04 

.11 

-.00 

.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

8780 

21500 

1.20 

1037 

86.5 

309 

2059 

P’2 

X 

9.23 

RAM 

1.01 

U32 

-.34 

.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

X 

499 

BLEEO 

.02 

-1.78 

1.17 

-.33 

-.96 

.02 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.QO 

-.51 

1.10 

.03 

.09 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

15100 

26100 

1.23 

1102 

111.6 

398 

2059 

P2 

s 

13.12 

RAM 

1.02 

1.35 

-.36 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T  2 

3 

554 

BLEED 

.09 

-1188 

1.35 

-.25 

-.89 

.09 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-.31 

.78 

.02 

.08 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.57 

24700 

31300 

1.28 

1186 

146.0 

520 

2059 

P2 

a 

19.44 

RAM 

1.03 

1129 

-.28 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

a 

623 

BLEED 

.10 

-2.04 

1.56 

-.26 

*  •  86 

.10 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-•32 

.69 

.02 

.07 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

lb  06 

3.81 

16592 

1921 

919 

17800 

15800 

1.05 

491 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.33 

1.37 

-.39 

.01 

.00 

BLEED 

-1.27 

-.66 

-.00 

.28 

-1.38 

-1.56 

.92 

.01 

.  00 

POWER' 

-2.61 

.91 

.00 

2.56 

-.82 

-.92 

1.84 

-.00 

.  00 

.60 

1.28 

4.58 

20602 

2019 

918 

23000 

18300 

1.12 

492 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.28 

1.35 

-.37 

.01 

.  00 

BLEED 

-1.28 

-.67 

-.01 

.29 

-1.33 

-1.67 

1.03 

.01 

.00 

POWER 

-2.12 

.74 

.00 

2.08 

-.56 

-.71 

1.45 

-.00 

.00 

.90 

Ik  69 

5.T2 

25840 

2059 

927 

30700 

21900 

1.18 

482 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.24 

1.33 

-.35 

.01 

.  00 

BLEED 

-1.29 

-.64 

.00 

.31 

*  1.26 

-1.78 

1.17 

.02 

.00 

POWER 

-1.68 

.58 

.00 

1.64 

-.38 

-.53 

1.12 

-.00 

.00 

1.20 

2c  41 

7.19 

32183 

2059 

948 

41400 

26400 

1.22 

460 

13.0 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

.00 

1.21 

1.33 

-.33 

.01 

.00 

BLEED 

-1.36 

-.57 

-.00 

.45 

-1.18 

-1.90 

1.37 

.09 

.00 

POWER 

-1.27 

.46 

.00 

1.24 

-.25 

-  .  3B 

.85 

-.01 

.00 

1.50 

3k  57 

9.08 

40208 

2059 

979 

56500 

31800 

1.26 

431 

13.0 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

t.OO 

1.20 

1.34 

-.33 

-.00 

.00 

BLEEO 

-1.31 

-.52 

-.00 

.41 

-1.11 

-2.05 

1.58 

.10 

.00 

POWER 

-.96 

.37 

.00 

.93 

-.16 

-.28 

.65 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GG4/JSG  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

m 

1.00 

1.06 

1990 

11900 

.99 

903 

51.6 

209 

1547 

P2 

m 

5.81 

RAM 

1.01 

1149 

-.64 

-.01 

.98 

1.01 

-.08 

T2 

a 

437 

BLEED 

.01 

-1.05 

1.54 

-.19 

-.66 

.01 

.69 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

3.59 

3. '52 

.43 

1.84 

-.03 

3,90 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

4550 

12800 

1.06 

933 

59.5 

240 

1568 

P2 

- 

6.96 

RAM 

1.01 

1155 

-.59 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

M 

461 

BLEED 

.02 

-U25 

1.64 

-.21 

-.70 

.02 

.60 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.03 

3*60 

2.89 

.40 

1.66 

-.03 

3.52 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

8390 

15100 

1.12 

985 

74.4 

295 

1624 

P2 

X 

9.23 

RAM 

1.01 

1*48 

-.51 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

X 

499 

BLEED 

.04 

-1129 

1.76 

-.19 

-.66 

.04 

.61 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.07 

3*06 

2.22 

.31 

1.28 

-.07 

2.83 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

14300 

18700 

1.19 

1057 

96.9 

377 

1695 

P2 

x  1 

13.12 

RAM 

1.02 

1147 

-.48 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

f 

554 

BLEED 

.06 

-1.36 

1.91 

-.20 

-.64 

.06 

.63 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.08 

2*61 

1.60 

.24 

.97 

-.08 

2.22 

1.S0 

NR 

X 

.971 

3.57 

24700 

27800 

1.26 

1177 

141.5 

522 

1896 

P2 

*19.44 

RAM 

1.03 

1136 

-.33 

.00 

1.04 

1.03 

.01 

T2 

a 

623 

BLEED 

.06 

-1.46 

1.88 

-.20 

-.68 

.06 

.54 

ERI 

w 

0 

POWER 

-.04 

1152 

1.01 

.14 

.57 

-.04 

1.28 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

D  _  C  7  n  nrTnncii  a 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

92/  P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.06 

2.93 

11800 

1547 

1045 

14300 

12300 

.96 

487 

16.0 

RAM 

.91 

.69 

-.08 

.00 

1.34 

1.39 

-.53 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.47 

.69 

*•01 

-.84 

-.98 

1.47 

.01 

.00 

POWER 

2.00 

7.19 

3.90 

-.01 

2.88 

3.36 

3.75 

-.03 

.00 

.60 

11 26 

3.37 

13519 

1568 

1045 

17700 

13100 

1.03 

477 

16. 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

*.00 

1.36 

1.48 

-.51 

.01 

.00 

BLEED 

-.66 

.35 

.60 

.01 

-.89 

-1.20 

1.59 

.02 

.00 

POWER 

1.92 

6.57 

3.52 

*.00 

2.55 

3.45 

3.04 

-.03 

.00 

.90 

li.69 

4.23 

16986 

1624 

1045 

23800 

15400 

1.10 

461 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

•9.00 

1.29 

1.45 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-.63 

.43 

.61 

.01 

-.80 

-1.26 

1.73 

.04 

.00 

POWER 

1.52 

5.35 

2.B3 

*.02 

1.91 

3.00 

2.28 

-.07 

.CO 

1.20 

2.41 

5.53 

22239 

1695 

1045 

33400 

19100 

1.17 

437 

13.0 

RAM 

1 102 

1.02 

.00 

.00 

1.25 

1.43 

-.44 

.01 

-4.62 

.BLEED 

-.59 

.52 

.63 

.00 

-.73 

-1.32 

1.87 

.06 

.00 

POWER 

1.14 

4.27 

2.22 

.01 

1.41 

2.53 

1.68 

-.08 

.00 

1.50 

3.57» 

8.12 

35113 

1896 

1044 

53000 

28300 

1.24 

432 

13.0 

RAM 

1.05 

1.05 

.01 

*.01 

1.22 

1.39 

-.37 

-.00 

.00 

BLEED 

-.68 

.38 

.54 

.04 

-.76 

-1.47 

1.89 

.06 

.00 

BOWER 

.65 

2.55 

1.28 

.02 

.79 

1.53 

1.00 

-.04 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S-  ?-?  OCTOBER  i4e*» 

STANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

-» 

1.00 

1.06 

1910 

10200 

.97 

872 

47.4 

201 

1414 

P2 

X 

5.81 

RAN 

1.01 

1  <57 

-.72 

-.01 

.99 

1.01 

-.07 

T2 

X 

437 

BLEED 

.02 

-1103 

1.68 

-.15 

-.62 

.02 

.76 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.07 

4.21 

4.01 

.49 

2.06 

-.07 

4.44 

.60 

NR 

s 

1.00 

1.28 

4350 

10600 

1.04 

904 

54.5 

229 

1436 

P2 

X 

6.96 

RAN 

1.01 

ll55 

-.70 

-.00 

.98 

1.01 

-.07 

T2 

M 

461 

BLEED 

.03 

-1.20 

1.80 

-.17 

-.63 

.03 

.70 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.09 

4411 

3.27 

.40 

1.79 

-.09 

3.95 

.190 

NR 

n 

1.00 

1.69 

7930 

12400 

1.11 

953 

67.1 

279 

1477 

P2 

M 

9.23 

RAN 

1.01 

L.56 

-.60 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

r 

499 

0LEEO 

.05 

-U37 

1.93 

-.18 

-.65 

.05 

.63 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

3170 

2.50 

.34 

1.44 

-.10 

3.24 

1.20 

NR 

as 

.991 

2.41 

12800 

13100 

1.19 

1003 

81.0 

338 

1471 

P.2 

M 

13.12 

RAN 

1.02 

1 157 

-.61 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

u 

554 

BLEED 

.0,4 

-1.70 

2.24 

-.20 

-.69 

.04 

.56 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.05 

3.57 

1.90 

.27 

1.24 

-.05 

2.66 

1.50 

NR 

9 

.971 

3.57 

24700 

26700 

1.26 

1174 

140.0 

522 

1843 

P2 

m, 

19.44 

RAW 

1.03 

1136 

-.35 

-.00 

1.03 

1.03 

-.00 

T2 

M 

623 

BLEEO 

.04 

-1.33 

1.99 

-.18 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

u 

0 

POWER 

-.05 

1179 

1.08 

.16 

.65 

-.05 

1.46 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
**.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUOF  25000  FEET 


MO 

P2/  ' 

B/PO 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8TANG 

• 

bl 

O 

it  m 

2.63 

9871 

1414 

1068 

12500 

10600 

.93 

467 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.07 

.00 

1.40 

1.47 

-.60 

.01 

.00 

BLEED 

-.93 

.62 

.76 

♦  .00 

-.82 

-.97 

1.61 

.02 

.00 

POWER 

2.23 

8.31 

4.44 

*..00 

3.32 

3.93 

4.28 

-.07 

.00 

.60 

U20 

3.00 

11259 

1436 

1068 

15500 

11100 

1.01 

457 

16.0 

RAM 

.92 

.90 

-.07 

.00 

1.33 

1.46 

-.60 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.57 

.70 

.02 

-.82 

-1.15 

1.75 

.03 

•  00 

POWBR 

2.13 

7.48 

3.  *95 

♦  .05 

2.86 

4.02 

3.36 

-.09 

.00 

.NO 

U  69 

3.71 

13770 

1477 

1068 

20500 

12600 

1.09 

436 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

-.00 

1.33 

1.53 

-.57 

.01 

.00 

BLEBO 

-.61 

.51 

.63 

.01 

-.81 

-1.35 

1.90 

.05 

.00 

POWBR 

1.68 

6.29 

3.24 

.01 

2.19 

3.63 

2.57 

-.10 

•  00 

1.20 

2.41 

4.48 

15666 

1471 

1068 

26200 

13400 

1.17 

391 

16.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

•  00 

1.29 

1.55 

-.59 

.01 

.00 

BLEBD 

-.66 

.48 

.56 

.00 

—  .84 

-1.67 

2.21 

.04 

.00 

POWER 

1.42 

5.55 

2.68 

♦  .00 

1.79 

3.55 

1.93 

-.05 

.00 

1.50 

31.  517 

7.82 

33492 

1843 

1068 

51900 

27100 

1.23 

433 

13.0 

RAM 

1.03 

1.03 

-.00 

.00 

1.22 

1.39 

-.38 

.00 

.00 

BLEED 

-.55 

.62 

.68 

♦•02 

-.68 

-1.34 

2.00 

.04 

.00 

POWBR 

.79 

2.91 

1.46 

♦  .02 

.92 

1.80 

1.07 

-.05 

.00 
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GENERAL  ELECT.RIC  GE4/J 5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FFET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.30 

NR 

■  1.00 

1.06 

1900 

10100 

.96 

869 

47.0 

200 

1402 

P'2 

-  S.81 

RAN 

1.01 

1.58 

-.72 

-.01 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

-  437 

6LIED 

.02 

-1*04 

1.68 

-.15 

-.62 

.02 

.75 

ER1 

-  0 

PURER 

-.08 

4.23 

4.04 

.48 

2.06 

-.08 

4.46 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

4320 

10600 

1.04 

901 

53.9 

228 

1422 

P2 

■  6.96 

RAM 

1.01 

1155 

-.71 

-.01 

.98 

1.01 

-.07 

T2 

»  461 

BLEED 

.04 

-1.25 

1.80 

-.17 

-.65 

.04 

.66 

ERL 

-  0 

POWER 

-.09 

4.00 

3.17 

.39 

1.73 

-.09 

3.80 

.90 

NR 

■  1.00 

1.69 

7830 

10900 

1.08 

953 

66.7 

275 

1352 

P2 

-  9.23 

RAM 

1.01 

1164 

-.69 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

■  499 

BLEED 

.07 

-1*48 

2.12 

-.21 

-.64 

.07 

.60 

ERI 

-  0 

POWER 

-.12 

4113 

2.69 

.38 

1.53 

-.12 

3.43 

1.20 

NR 

•  .991 

2.41 

12600 

12400 

1.20 

995 

78.7 

331 

1440 

P2 

•13.12 

RAM 

1.02 

1.60 

-.64 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

•  354 

aiEEO 

.03 

-1178 

2.29 

-.21 

-.70 

.03 

.54 

eRi 

•  0 

POWER 

-.03 

3.79 

1.90 

.29 

1.28 

-.05 

2.76 

1.50 

NR 

■  .971 

3.87 

24700 

26500 

1*26 

1174 

139.8 

522 

1838 

P2 

•19.44 

RAM 

1.03 

1136 

-.35 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

-  623 

BL'EED 

.04 

-1.34 

1.99 

-.18 

-.63 

.04 

.67 

ERI 

•  0 

POWER 

-.03 

1177 

1.07 

.15 

.64 

-.05 

1.45 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
o  _  c .  a . n  OCTOBER  196^ 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


*0 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

AS 

FG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.30 

1.061 

2.60 

9693 

1402 

1070 

12300 

10400 

.93 

465 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

-4.00 

1.40 

1.48 

-.61 

.01 

.00 

BLEED 

-.53 

.62 

.75 

*.00 

-.82 

-.97 

1.61 

.02 

.00 

POWER 

2.24 

8.37 

4.46 

*.01 

3.34 

3.97 

4.30 

-.08 

.00 

.60 

It.  26 

2.97 

11023 

1422 

1070 

15200 

10900 

1.01 

454 

16.0 

RAM 

.91 

.90 

-.07 

.00 

1.33 

1.46 

-.61 

.01 

.00 

BLEED 

-.62 

.52 

.66 

.05 

-.86 

-1.21 

1.76 

.04 

.00 

POWBR 

1.88 

7.26 

3.80 

.00 

2.70 

3.80 

3.37 

-.09 

.00 

.190 

uw 

3.48 

11736 

1352 

1070 

18900 

11100 

1.06 

430 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

*.00 

1.35 

1.59 

-  •  64 

.01 

*00 

IL6BD 

-.60 

.59 

.60 

4.01 

-.81 

-1.43 

2.07 

.07 

.00 

POWBR 

1.77 

6.92 

3.43 

*.02 

2.32 

4.04 

2.78 

-.12 

.00 

1.20 

2.4L 

4.33 

14803 

1440 

1070 

25200 

12600 

1.17 

384 

16.0 

RAM 

1.102 

1.02 

.00 

*.00 

1.30 

1.58 

-.62 

.01 

.00 

BLEBO 

-.68 

.45 

.54 

.01 

-.86 

-1.76 

2.27 

.03 

.00 

POWER 

1.45 

5.76 

2.T6 

.01 

1.85 

3.74 

1.95 

-.05 

.00 

1.90 

3w  5(7 

7.79 

33334 

1838 

1070 

51800 

27000 

1.23 

433 

13.0 

RAM 

1*03 

1.03 

•00 

*.00 

1.22 

1.39 

-.39 

-.00 

.00 

BLEED 

-.56 

.61 

.87 

*•02 

«*  fl  68 

-1.35 

2.00 

.04 

.00 

POWBR 

.77 

2.68 

1.45 

-.01 

.91 

1.78 

1.06 

-.05 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

.30 

NR 

-  1.00 

1.06 

1780 

7610 

P2 

«  5.81 

RAN 

1.01 

1176 

T2 

«  437 

BUSED 

.06 

-1123 

ERI 

»  0 

POWER 

-.20 

5.62 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

3960 

7360 

P2 

-  a.96 

RAM 

1.01 

11B3 

T2 

■  461 

BUIEO 

.05 

-1149 

ERI 

■  0 

POWER 

-.16 

6.00 

.90 

NR 

■  1.00 

1.69 

6860 

6930 

P2 

*  9.23 

RAM 

1.01 

1184 

M 

-  499 

BIEEO 

•  03 

-1*90 

ERI 

«  0 

POWER 

-.08 

6144 

1.20 

NR 

«  .991 

2.41 

10600 

6780 

P2 

-13.12 

RAM 

1.02 

1197 

T2 

*  354 

BLEED 

.01 

-2126 

ERI 

•  0 

POWER 

-.02 

6.70 

1.50 

NR 

■  .971 

3.57 

24800 

25400 

P2 

-19.44 

RAM 

1.03 

1137 

T2 

■  623 

BL'BED 

.04 

-1*43 

ERI 

-  0 

POWER 

-.03 

1170 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.92 

843 

42.8 

188 

1187 

-.93 

-.00 

.99 

1.01 

-.05 

1.92 

-.20 

-.62 

.06 

.65 

5.09 

.60 

2.43 

-.20 

5.49 

1.01 

866 

47.5 

209 

1181 

-1.02 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

2.19 

-.21 

-.64 

.05 

.62 

4.09 

.57 

2.24 

-.16 

4.99 

1.13 

898 

54.2 

241 

1156 

-1.05 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

2.70 

-.20 

-.67 

.03 

.60 

3.02 

.45 

2.01 

-.08 

4.29 

1.31 

931 

60.7 

280 

1192 

-1.08 

.00 

1.02 

1.02 

-.00 

3.24 

-.15 

-.66 

.01 

.66 

1.81 

.29 

1.73 

-.02 

3.60 

1.25 

1171 

138.4 

522 

1790 

-.37 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

2.04 

-.18 

-.64 

.04 

.63 

1.02 

.13 

.63 

-.03 

1.35 
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CONFIDENTIAL 


G' NERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  9e  0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


'  MO 

P2/P0 

R8/P0 

WFT 

T8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1  '  .30 

H  00 

2.20 

6990 

1187 

1095 

9700 

7920 

.88 

437 

16.0 

1.  < 

RAM 

.94 

.91 

-.05 

-.00 

1.52 

1.64 

-.79 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.65 

.65 

.01 

-.92 

-1.14 

1.82 

.06 

.00 

1 

POWBR 

2.68 

10.86 

5.49 

*.05 

4.22 

5.21 

5.50 

-.20 

.  00 

.60 

1.20 

2.43 

7458 

1181 

10  Cf, 

11600 

7590 

.98 

416 

16.0 

(  1 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

.00 

1.44 

1.67 

-.84 

.01 

.00 

1 

BLEED 

-.59 

.65 

.62 

.01 

-.91 

-1.42 

2.11 

.05 

.00 

1  l 

POM  OR 

2.39 

10.24 

4.99 

.01 

3.67 

5.66 

4.43 

-.16 

.00 

i  .190 

1169 

2.75 

7835 

1156 

1095 

14000 

7100 

1.10 

377 

16.0 

1 

RAM 

.92 

.89 

-.06 

.01 

1.37 

1.72 

-.92 

.01 

.00 

ILE80 

-.62 

.72 

.60 

.01 

-.91 

-1.83 

2.62 

.03 

.00 

"1 

POWBR 

2.08 

9.59 

4.29 

.03 

3.09 

6.14 

3.31 

-.08 

.00 

'  1.20 

2.41 

3.22 

8870 

1192 

1095 

17500 

6920 

1.28 

324 

16.0 

1) 

RAM 

1.01 

.99 

-.00 

.00 

1.38 

1.94 

-1.05 

.01 

.00 

BLEBD 

-.62 

.87 

.66 

*.01 

-.86 

-2.21 

3.18 

.01 

.00 

I ! 

POWER 

1.90 

8.60 

3.60 

.02 

2.58 

6.57 

1.94 

-.02 

.00 

(1  1*99 

3w  5<7 

7.50 

31803 

1790 

1095 

50700 

25900 

1.23 

433 

13.0 

h 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.22 

1.41 

-.40 

-.00 

.00 

BLEBD 

-.61 

.56 

.63 

.w 

-.72 

-1.44 

2.05 

.04 

.00 

n 

POWBR 

.72 

2.76 

1.35 

.00 

'.06 

1.72 

1.01 

-.03 

.00 

II 

f! 


I! 

I 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.ii.O  UL  I  LIBtK  196A 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEFT 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

.30 

NR 

•  1.00 

1.06 

1290 

2200 

P2 

«  5.81 

RAM 

1.02 

1177 

T2 

•  437 

BLEED 

.01 

-1*45 

ERI 

*  0 

POWER 

-.05 

11.93 

.60 

NR 

•  1.00 

1.28 

2780 

1170 

P2 

■  6.96 

RAM 

1.01 

2185 

T2 

«  461 

BLEED 

.01 

-3.99 

ERI 

*  0 

POWER 

-.06 

25113 

.90 

NR 

■  1.00 

1.69 

4770 

20 

P2 

-  9.23 

RAM 

1.01 

174*43 

T? 

«  499 

BLEED 

.02 

-333128 

ERI 

a  0 

POWER 

-.06 

1841142 

.20 

NR 

■  .991 

2.41 

7540 

-1160 

P'2 

•13.12 

RAM 

1.02 

-2.09 

T2 

■  554 

BLEED 

.01 

6*77 

ERI 

•  0 

POWER 

-.03 

-33.65 

.50 

NR 

»  .9TI 

3.57 

24800 

19500 

P2 

•19.44 

RAN 

1.03 

1147 

T2 

-  623 

BLEED 

.03 

-1.37 

ERI 

•  0 

POWER 

-.03 

2114 

SFC 

TE 

PE 

H2 

TC 

1.30 

736 

26.4 

136 

865 

-1.81 

-.03 

.84 

1.02 

-.46 

3.14 

-.14 

-.54 

.01 

.96 

8.18 

.65 

3.91 

-.05 

7.65 

2.27 

752 

27.9 

147 

827 

-3.10 

-.03 

.87 

1.01 

-.37 

5.84 

-.16 

-.63 

.01 

.75 

-2.67 

.68 

3.82 

-.06 

7.51 

132.04 

779 

30.9 

168 

775 

22.56 

-.02 

.90 

1.01 

-.28 

-83.83 

-.16 

-.64 

.02 

.70 

263.53 

.59 

3.56 

-.06 

6.96 

-1.735 

813 

34.5 

199 

759 

2.05 

-.01 

.93 

1.02 

-.23 

-3.96 

-.17 

-.69 

.01 

.58 

73.82 

.53 

3.43 

-,03 

6.58 

1.28 

1158 

131.0 

524 

1556 

-.48 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

2.55 

-.11 

-.56 

.03 

.86 

1.05 

.14 

.68 

-.03 

1.47 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S-IKO  nrrnuFR  i<}64 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

o 

m 

o 

It  06 

1.35 

2874 

865 

1257 

3800 

2510 

1.14 

315 

13.0 

RAM 

.41 

.11 

-.46 

.02 

1.43 

1.65 

-1.67 

.02 

.00 

BLEED 

-.22 

1.63 

.96 

-.07 

-.86 

-1.30 

2.99 

.01 

.00 

POWER 

2.08 

20.38 

7.65 

.06 

7.20 

10.91 

9.20 

-.05 

.00 

.60 

1.28 

1.39 

2662 

827 

1258 

4290 

1510 

1.77 

292 

13.0 

RAN 

.46 

.18 

-.37 

.01 

1.49 

2.37 

-2.49 

.01 

.00 

BLEED 

-.37 

1.49 

.75 

.04 

-1.14 

-3.26 

5.00 

.01 

.00 

POWER 

2.28 

22.26 

7.51 

*.05 

7.09 

20.31 

1.85 

-.06 

.00 

.00 

lk  60 

1.48 

2286 

775 

1257 

5140 

370 

6.13 

262 

13.0 

RAM 

.58 

.22 

-.28 

-.00 

1.56 

8.57 

-14.60 

.01 

.00 

BLEED 

-.42 

1.98 

.70 

-.00 

-1.13 

-15.74 

23.20 

.02 

.00 

POWBR 

2.21 

25.77 

6.96 

.25 

6.17 

85.95 

-47.21 

-.06 

.00 

1.20 

2.41 

1.65 

2018 

759 

1258 

6750 

-790 

-2.550 

230 

13.0 

RAM 

.65 

.18 

-.23 

.01 

1.50 

-3.07 

2.82 

.01 

.00 

BLEED 

-.50 

2.41 

.58 

-.01 

-1,15 

9.92 

-6.54 

.01 

.00 

POWER 

2.61 

31.42 

6.58 

-.12 

5.76 

-49.49 

97.98 

-.03 

.00 

1.50 

3k  5? 

6.02 

24960 

1556 

1257 

45000 

20200 

1.24 

434 

13.0 

RAM 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.25 

1.52 

-.53 

-.00 

.00 

BLEED 

—.46 

1.13 

.«6 

-.04 

-.60 

-1.38 

2.56 

.03 

.00 

POWER 

.78 

3.24 

1.47 

.00 

.95 

2.16 

1.04 

-.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALT ITUOE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

1640 

-490 

1283 

630 

14.5 

86 

P2 

a 

6.96 

RAM 

1.02 

.96 

-1.44 

-.11 

.56 

1.02 

T2 

at 

461 

bleed 

.01 

2.76 

1.58 

-.22 

-.60 

.01 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.14 

-36.43 

51.29 

2.04 

8.22 

-.14 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

3700 

-1390 

1200 

707 

21.1 

130 

P2 

a 

9.23 

RAM 

1.53 

-.10 

.00 

.15 

1.42 

1.53 

T2 

at 

499 

BLEEO 

-1.29 

3.44 

.00 

-.62 

-2.26 

-1.29 

ERI 

u 

100 

POWER 

-18.50 

7.75 

.00 

-5.90 

-18.89 

-18.50 

1.20 

NR 

« 

.991 

2.41 

7330 

-2350 

1283 

801 

32.1 

193 

P2 

*' 

13.12 

RAM 

1.42 

-1.08 

1.29 

.12 

1.46 

1.42 

T2 

9 

554 

BLEED 

-1.40 

5.85 

-2.67 

-.65 

-2.67 

-1.40 

ERI 

9 

100 

POWER 

-12.22 

14.89 

-13.98 

-3.71 

-13.98 

-12.22 

CONFIDENTIAL 


9-22 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J56  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.I3.8  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


P2/*>0 

TC 

PB/  PO 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

1.28 

754 

1.09 

754 

61.0 

1240 

-400 

172 

13.0 

RAM 

-1.01 

.09 

-1.01 

.00 

1.03 

.97 

.02 

.00 

BLE80 

.80 

-.10 

.80 

.00 

-1.  16 

3.63 

.01 

.00 

POWBR 

15.88 

1.26 

15.88 

.00 

15.39 

-47.95 

-.14 

.00 

1.69 

684 

1.18 

684 

67.9 

2480 

-1220 

204 

13.0 

RAM 

-.42 

.40 

-.42 

.20 

2.46 

-.36 

•  56 

.00 

BLEED 

.30 

-.67 

.30 

-.49 

-4.05 

4.30 

-1.29 

.00 

POWER 

1.73 

-5.57 

1.73 

-6.92 

-33.61 

12.07 

-18.50 

.00 

2.41 

688 

1.41 

5210 

-2120 

13.0 

RAM 

-.02 

.80 

-.02 

2.49 

-1.24 

iRfifl 

.00 

BLEED 

-.42 

-1.48 

-.42 

mi 

-4.62 

6.54 

.00 

POWER 

-2.53 

-7.65 

-2.53 

-4.88 

-24.01 

16.79 

-12.22 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  2S0C0  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

X 

1.00 

1 .  ?8 

1540 

-530 

1200 

617 

13.5 

81 

P2 

X 

6.96 

RAM 

2.25 

-.42 

.00 

.33 

1.85 

2.25 

12 

x 

461 

BLEED 

-1.17 

4.07 

.00 

-.64 

-1.90 

-1.17 

ERI 

3 

100 

POWER 

-43.27 

23.77 

.00 

-13.25 

-38.93 

-43.27 

.90 

NR 

s 

1.00 

1.69 

2240 

-1550 

222 

582 

11.1 

79 

P2 

3 

9.23 

RAM 

2.74 

L.78 

1.98 

.59 

2.36 

2.74 

T2 

X 

499 

BLEED 

-1.06 

.13 

-1.90 

-.63 

-1.90 

-1.06 

ERI 

3 

100 

POWER 

-69.39 

-41.12 

-66.61 

-21.00 

-66.61 

-69.39 

1.20 

NR 

3 

.991 

2.41 

6330 

-2980 

516 

758 

25.8 

167 

P2 

s' 

13.12 

RAM 

1.63 

.01 

1.75 

.24 

1.75 

1.63 

T2 

a 

554 

BLEED 

-.92 

2.43 

-2.20 

-.63 

-2.20 

-.92 

ERI 

s 

100 

POWER 

-12.74 

3.11 

-15.04 

-4.74 

-15.04 

-12.74 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAV  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

,60 

1.28 

752 

1.08 

752 

59.3 

1100 

-440 

162 

13.0 

RAM 

-.94 

.28 

-.94 

.62 

3.61 

-1.12 

1.32 

.00 

8L  E60 

.62 

-.31 

.62 

-.56 

-3.84 

5.49 

-1.17 

.00 

POW0R 

12.04 

-6.19 

12.04 

-20.44 

-77.30 

41.31 

-43.27 

.00 

.90 

1 .69 

550 

1.05 

550 

52.2 

740 

-1490 

123 

13.0 

RAM 

-.06 

.24 

-.06 

1.19 

4.90 

1.67 

1.84 

.00 

6L6SD 

-.15 

-.17 

-.15 

-.85 

-3.73 

.27 

-1.06 

.00 

ROWER 

-6.78 

-6.25 

-6.78 

-53.42 

-132.68 

-37.84 

-69.39 

.00 

1.20 

2.41 

612 

1.27 

612 

70.1 

3560 

-2770 

193 

13.0 

RAM 

•  02 

.69 

.02 

.23 

3.00 

-.13 

.66 

.00 

BLEED 

— .  36 

-.85 

-.36 

-.33 

-3.79 

2.77 

-.92 

.00 

POWER 

-3.04 

-5.91 

-3.04 

-4.57 

-26.07 

4.41 

-12.74 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


ft  C  I  ft 
i  *  y  •  *  •  w 


nrrnnrfi  inf/ 

u  v  1  WUbni  A  7WT 


STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

« 

1.00 

1.28 

4570 

23600 

1.85 

1036 

63.6 

230 

2059 

P2 

* 

6.96 

RAM 

1.01 

1*37 

-.41 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

ft 

503 

BLEED 

.02 

-1J64 

.86 

-.34 

-.97 

.02 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-186 

1.28 

.04 

.12 

-.00 

.00 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

8420 

27200 

1.84 

1087 

78.2 

283 

2059 

n 

ft 

9.23 

RAM 

1.01 

191 

-.96 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

ft 

546 

BLEED 

.07 

-1.40 

1.43 

-.26 

-.91 

.07 

.01 

ERI 

ft 

0 

POWER 

-.01 

-.90 

.91 

.03 

.12 

-.01 

.00 

1.20 

NR 

s 

.991 

2.41 

14400 

29900 

1.67 

1161 

100.5 

363 

2059 

P  2 

ft 

13.12 

RAM 

1.02 

J83 

-.86 

.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

ft 

605 

BLBE0 

.09 

-1.52 

1.55 

-.26 

-.88 

.09 

.01 

ERI 

ft 

0 

POWER 

-.01 

-181 

.82 

.03 

.11 

-.01 

.00 

H 

• 

\j* 

o 

NR 

ft 

.971 

3.57 

23200 

31700 

1.58 

1246 

129.7 

469 

2059 

P2 

ft 

19.45 

RAM 

1.03 

175 

-.78 

-.00 

1.03 

1.03 

-.00 

12 

ft 

681 

BLBEO 

.06 

-1.76 

1.81 

-.25 

-.91 

.06 

•  01 

ERI 

« 

0 

POWER 

-.01 

- 160 

.61 

.02 

.08 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

M2/M0 

P8/P0 

V#FT 

T8 

A8 

FOB 

FtyB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

U26 

4.09 

43543 

3474 

1296 

28400 

23800 

1.83 

479 

13.0 

RAN 

1.01 

.98 

-.01 

-.01 

1.31 

1.37 

-.41 

.01 

.00 

BLEED  -1*32 

-.80 

-.01 

.35 

-1.37 

-1.64 

.66 

.02 

.00 

ROWER  -2.38 

.41 

-.07 

2.33 

-.75 

-.89 

1.31 

-.00 

.00 

.190 

1169 

4.93 

50000 

3371 

1295 

36000 

27600 

1.81 

463 

13.0 

RAN 

1.04 

.00 

-.58 

— .  39 

.94 

.92 

-.97 

.01 

.00 

BLEED  -1442 

.00 

.41 

.76 

-1.04 

-1.38 

1.41 

.07 

.00 

ROWER  -1*86 

.00 

-.27 

1.68 

-.64 

-.84 

.84 

-.01 

.00 

1.20 

2.41 

6416 

50000 

2925 

1221 

44800 

30400 

1.64 

440 

13.0 

RAM 

1.05 

.00 

-.67 

*.40 

.88 

.82 

-.85 

.01 

.00 

BLEED  -1.37 

.00 

.42 

.69 

-.96 

-1.46 

1.50 

.09 

.00 

POWER  -1.42 

.00 

-.28 

1.23 

-.47 

-.69 

.70 

-.01 

.00 

1.90 

3k  97 

7478 

50000 

2521 

1146 

55600 

32300 

1.55 

406 

13.0 

RAN 

1.05 

.00 

-.63 

-.39 

.88 

.77 

-.80 

.00 

.00 

.BLUED  -1.42 

.00 

.33 

.67 

-1.00 

-1.77 

1.82 

.06 

.00 

POWER  -1 *17 

.00 

-.22 

1.02 

-.35 

-.59 

.60 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 


mnCKKI.  ELC^RIA.  UCt/dSU  C3I  IPIAICU  r  CKrUKHMrlCE 

P.9.  5.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  M  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO  P2AP0  FO 


.60 

NR 

A 

1.00 

1.28 

4560 

P2 

m 

6.96 

RAN 

1.01 

12 

m 

503 

ILfBEO 

.02 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

.90 

NR 

9 

1.00 

1.69 

8410 

92 

m 

9.23 

RAM 

1.01 

12 

• 

546 

■LIED 

.07 

ERt 

A 

0 

POWER 

-.01 

"1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

14400 

P2 

•13.12 

RAM 

1.02 

T2 

■ 

60S 

BLEED 

.11 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

23200 

92 

•  19.45 

RAIN 

1.03 

12 

« 

6«i 

BLEED 

.07 

EM 

m 

0 

POWER 

-.01 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

16300 

1.18 

1041 

64.6 

230 

1J44 

-.47 

.00 

1.01 

1.01 

-IJ78 

1.17 

-.33 

-.96 

.02 

-.83 

1.60 

.03 

.11 

-.00 

18600 

1.23 

1091 

79.3 

283 

1 J40 

-.42 

.00 

1.01 

1.01 

-1189 

1.35 

-.26 

-.90 

.07 

-164 

1.30 

.03 

•  10 

-.01 

22200 

1.28 

1165 

101.8 

363 

1140 

-.42 

.00 

1.02 

1.02 

-1J99 

1.51 

-.25 

-.85 

.11 

-144 

.96 

.02 

.10 

-.01 

2&100 

1.33 

1252 

131.5 

468 

1135 

-.35 

-.00 

1.03 

1.03 

-2.26 

1.78 

-.27 

-.89 

.07 

-.45 

.88 

.02 

.08 

-.01 

i 
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.«IW d’ iK.AU* IV  MlV  . .  ... ..  . 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  S.O  OCTOBER  196* 


STANDARD 

DAY  * 

40  r 

PRESS 

ORE  ALTITUDE 

2500C  FEET 

MO 

P2/PO  P8/P0 

WET 

re 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

14  26  4427 

19270 

2059 

927 

21200 

16700 

1.16 

479 

16.0 

RAN  1.01 

1.01 

-.00 

.00 

1.30 

1.38 

-.40 

.01 

.00 

BLEED  -1.30 

-.64 

-.01 

.32 

-1.34 

-1.72 

1.10 

.02 

.00 

POWER  -2.27 

.77 

-.01 

2.21 

-.65 

-.83 

1.60 

-.00 

.00 

.90 

1. 69  5.14 

23005 

2059 

943 

27400 

19000 

1.21 

462 

16.0 

RAM  1.01 

1.00 

.00 

.00 

1.25 

1.36 

-.39 

.01 

.00 

BLEED  -1^37 

-.58 

-.01 

.44 

-1.26 

-1.85 

1.31 

.07 

.00 

POWER  -1482 

.69 

.00 

1.71 

-.45 

-.64 

i;so 

-.01 

.00 

1.20 

2.41  6.38 

28383 

2059 

972 

36900 

22500 

1.26 

439 

13.0 

RAN  1.02 

1.02 

.00 

.00 

1.23 

1.36 

-.37 

.01 

.00 

BLEED  -1432 

-.93 

-.01 

.43 

-1.16 

-1.98 

1.50 

.11 

.00 

POWER  -1.37 

.52 

•  00 

1.33 

-.29 

-  .47 

1.00 

-.01 

.00 

1.S0 

3.97  8.01 

34808 

2059 

997 

49700 

26500 

1.31 

405 

13.0 

RAN  1.03 

1.03 

-.00 

.00 

1.21 

1.38 

-.37 

.00 

.00 

BLEED  -1.32 

-.54 

-.01 

.39 

-1.16 

-2.25 

1.77 

.07 

.00 

POWER  -1.15 

•  42 

.00 

1.12 

-.21 

-.39 

.81 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P « S •  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.26 

4360 

11400 

1.11 

990 

55.5 

220 

162B 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.01 

1.57 

-.64 

-.00 

1.01 

1.01 

-.02 

T2 

m 

503 

BLEED 

.04 

-1.28 

1.69 

-.  18 

-.67 

.04 

.58 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.10 

3.98 

3.16 

.42 

1.73 

-.10 

3*86 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

8000 

13400 

1.18 

1047 

68.9 

269 

1685 

P2 

m 

9.23 

RAM 

1.01 

1.55 

-.59 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

546 

BLEED 

.05 

-1.28 

1.87 

-.19 

-.63 

.05 

.66 

ERI 

u 

0 

POWER 

-.11 

3.58 

2.40 

.34 

1.38 

-.11 

3.18 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

13500 

16000 

1.26 

1118 

88.3 

339 

1745 

P2 

m 

13.12 

RAM 

1.02 

1.48 

-.49 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

m 

605 

BLEED 

.04 

-1.47 

2.01 

-.19 

-.66 

.04 

.60 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.06 

3.02 

1.79 

.27 

1.10 

-.08 

2.46 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
F.S.  7.u  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

3.16 

12696 

1628 

1045 

16200 

11800 

1.08 

458 

16.0 

RAM 

.99 

.98 

-.02 

.01 

1.37 

1.50 

-.56 

.01 

.00 

BLEEO 

-.70 

.38 

.58 

.06 

-.91 

-1.26 

1.67 

.04 

.00 

POWER 

2.10 

7.23 

3.86 

-.06 

2.78 

3.84 

3.30 

-.10 

.00 

.90 

1.69 

3. 93 

15816 

1685 

1045 

21700 

13700 

1.16 

440 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

-.00 

1.31 

1.49 

-.52 

.01 

.00 

BLEED 

-.58 

•  35 

.  66 

-.00 

-.76 

-1.24 

1.82 

.05 

.00 

POWER 

1*68 

6.06 

3.18 

-.03 

2.14 

3.46 

2.52 

-.11 

.00 

1.20 

2.41 

5.05 

20130 

1745 

1045 

29800 

16400 

1.23 

411 

16.0 

RAM 

1.02 

1.03 

.00 

-.00 

1.27 

1.48 

*  .49 

.01 

.00 

BLEED 

-.64 

.49 

.60 

.02 

-.78 

-1.46 

2.00 

.04 

.00 

POWER 

1.28 

4.67 

2.46 

.01 

1.60 

2.99 

1.82 

-.06 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
p.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

$FC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

P2 

T2 

ER1 

•  1.00 
*  6.96 
-  503 

>  0 

1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 

4110 

1.01 

.04 

-.12 

9340 

1.63 

-1.27 

4.67 

1.10 

-.79 

1.89 

3.44 

95B 

-.01 

-.18 

.44 

50.0 

.99 

-.63 

1.89 

207 

1.01 

.04 

-.12 

1486 

-.06 

.67 

4.24 

.90 

NR 

P2 

T2 

ERI 

»  1.00 
-  9.23 
*  546 

■  0 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

7220 

1.01 

.04 

-.07 

9520 

1.69 

-1.63 

4.84 

1.20 

-.76 

2.15 

2.65 

996 

.00 

-.20 

.38 

58.3 

1.01 

-.68 

1.72 

243 

1.01 

.04 

-.07 

1473 

-.00 

.56 

3.74 

1.20 

NR 

P2 

T2 

ERI 

»  .991 
>13.12 
»  605 

-  0 

2.41 

RAM 

BLEED 

POWER 

11300 

1.02 

.02 

-.03 

9160 

1.78 

-2.04 

5.20 

1.31 

-.83 

2.69 

1.92 

1041 

.00 

-.17 

.35 

67.7 

1.02 

-.70 

1.56 

286 

1.02 

.02 

-.03 

1434 

.01 

.57 

3.25 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

TB 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.78 

10316 

1486 

1067 

13800 

9660 

1.07 

431 

16.0 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

-.00 

1.37 

1.53 

-.67 

.01 

.00 

BLEED 

-.55 

.58 

.67 

.00 

-.83 

-1.20 

1.81 

.04 

.00 

POWER 

2.07 

8.22 

4.24 

.01 

3.05 

4.39 

3.72 

-.12 

.00 

.90 

1.69 

3.22 

11408 

1473 

1068 

17000 

9780 

1.17 

397 

16.0 

RAM 

1.00 

.99 

-.00 

.00 

1.37 

1.64 

-.70 

.01 

.00 

BLEED 

-.66 

.47 

.56 

.01 

-.90 

-1.59 

2.10 

.04 

.00 

POWER 

1.99 

7.59 

3.74 

-.01 

2.67 

4.69 

2.80 

-.07 

.00 

1.20 

2.41 

3.74 

11995 

1434 

1067 

20800 

9420 

1.27 

346 

16.0 

RAM 

l.Oi 

1.02 

.01 

-.00 

1.34 

1.73 

-.78 

.01 

.00 

BLEED 

-.70 

.57 

.57 

.03 

-.90 

-2.00 

2.65 

•  02 

.00 

POWER 

1.72 

7.21 

3.25 

.04 

2.27 

5.05 

2.07 

-.03 

•  00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  <*0  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

•1 

1.00 

1.28 

4050 

8260 

1.07 

958 

49.7 

205 

1364 

P2 

as 

6.96 

RAM 

1.01 

1.71 

-.89 

-.01 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

si 

503 

BLEED 

.06 

-1.39 

2.05 

-.21 

-.63 

.06 

.63 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.15 

5.17 

3.68 

.50 

2.00 

-.15 

4.46 

.90 

NR 

St 

1.00 

1.69 

7080 

8090 

1.17 

994 

57.4 

238 

1341 

P2 

M 

9.23 

RAM 

1.01 

1.74 

-.92 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

m 

546 

BLEED 

.04 

-1.72 

2.47 

-.19 

-.66 

.04 

.62 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.09 

5.45 

2.84 

.43 

1.82 

-.09 

3.93 

1.20 

NR 

M 

.991 

2.41 

11000 

8300 

1.33 

1030 

64.9 

278 

1392 

P2 

M  ' 

13.12 

RAM 

1.02 

1.84 

-.92 

.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

605 

BLEED 

.01 

-1.82 

2.82 

-.14 

-.62 

.01 

.75 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

5.75 

1.B5 

.32 

1.64 

-.02 

3.42 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.62 

8849 

1364 

1070 

12600 

8590 

1.03 

426 

16.0 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

-.00 

1.40 

1.59 

-.74 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.62 

.63 

-.00 

-.86 

-1.29 

1.95 

.06 

.00 

POWER 

2.19 

8.97 

4.46 

-.04 

3.23 

4.83 

4.02 

-.15 

.00 

.90 

1.69 

2.99 

9500 

1341 

1069 

15400 

8350 

1.14 

389 

16.0 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

-.01 

1.34 

1.63 

-.79 

.01 

.00 

BLEED 

-.61 

.69 

.62 

.03 

-.87 

-1.64 

2.38 

.04 

.00 

POWER 

1.96 

8.41 

3.93 

.07 

2.78 

5.21 

3.08 

-.09 

.00 

1.20 

2.41 

3.56 

11048 

1392 

1070 

19600 

8540 

1.29 

337 

16.0 

RAM 

1.02 

1.00 

-.00 

.00 

1.35 

1.78 

-.85 

.01 

.00 

BLEED 

-.51 

.92 

.75 

-.07 

-.75 

-1.74 

2.74 

.01 

.00 

POWER 

1.90 

7.69 

3.42 

-.05 

2.44 

5.63 

1.97 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

r.S.  5.0  UUUHtK  1Y6* 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEE T 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

. 

1.00 

1.28 

3540 

5130 

1.16 

902 

40.3 

179 

1171 

P2 

m 

6.96 

RAM 

1.01 

2105 

-1.32 

-.01 

.98 

1.01 

-.08 

T2 

a 

503 

BL8ED 

.03 

-1.88 

2.64 

-•  20 

-.67 

.03 

.60 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.10 

8  267 

4.06 

.61 

2.74 

-.10 

5.86 

.90 

NR 

«: 

1.00 

1.69 

6010 

4270 

1.36 

930 

44.7 

202 

1125 

P2 

a 

9.23 

RAM 

1 

2240 

-1.73 

-.00 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

* 

BLEED 

1 

-2449 

3.63 

-.16 

-.65 

.01 

.67 

ERI 

a 

POWER 

•  .04 

11462 

1.89 

.60 

2.69 

-.04 

5.63 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.s  l 

9310 

3930 

1.65 

968 

50.0 

235 

1L58 

P2 

“13.12 

RAM 

1.02 

24  50 

-1.86 

-.00 

.99 

1.02 

-.06 

T2 

« 

605 

BLBED 

.02 

-3.48 

4.56 

-.18 

-.70 

.02 

.56 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.04 

11276 

.03 

.41 

2.19 

-.04 

4.46 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

23300 

21700 

1.32 

1239 

125.8 

469 

1838 

P2 

*19.45 

RAM 

1.03 

1 244 

-  .44 

.00 

1.03 

1.03 

.00 

T2 

a 

661 

BLEED 

.04 

-1260 

2.19 

-.19 

-.67 

.04 

.59 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

2211 

1.10 

.15 

.72 

-.03 

1.55 
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GENERAL  BLECTAiC  GE4/J5G  ESTIMATE!)  PERFORMANCE 
‘  P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

P2/P0 

Pd/PG 

WFE 

T6 

.60 

11 26 

2.08 

5936 

1171 

RAN 

.*91 

.66 

-.08 

.BLEED 

-.62 

.69 

.60 

PQWBR 

2J92 

12.91 

5.66 

.190 

U69 

2.29 

5826 

1125 

RAN 

.93 

.68 

•*.06 

3UEBD 

-.60 

1.00 

.67 

POWER 

2.93 

13.63 

5.63 

1.20 

2.  or 

2.68 

6469 

1158 

RAN 

.93 

.87 

-.06 

BLEED 

—.66 

.65 

.56 

POWER 

2.17 

11.60 

4.46 

1.50 

3i57 

6.63 

28610 

1838 

RAN 

1.03 

1.03 

.00 

BLEED 

-.64 

.54 

.59 

ROWER 

•  84 

3.25 

1.55 

AS 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1095 

9010 

5470 

1.09 

372 

*.oo 

1.54 

1.88 

-1.12 

.01 

.00 

-1.04 

-1.73 

2.49 

.03 

*.00 

4.79 

7.96 

4.76 

-.10 

1095 

10600 

4550 

1.28 

330 

.00 

1.48 

2.10 

-1.37 

.01 

.01 

-.96 

-2.24 

3.36 

.01 

*.09 

4.49 

10.47 

2.99 

-.04 

1095 

13400 

4110 

1.57 

284 

.00 

1.39 

2.25 

-1.35 

.01 

.01 

-.98 

-3.24 

4.30 

.02 

.08 

3.29 

10.82 

.92 

-.04 

1095 

45300 

22100 

1.30 

406 

*.00 

1.24 

1.45 

-  a  45 

-.00 

.01 

-.76 

-1.60 

2.19 

.04 

*.00 

1.01 

2.10 

1.10 

-.03 

BTANG 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.9.11.0 


OCTOBER  1964 


STANQARS  DAY  *  60  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


I 

MO 

P2/R0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1 

.60 

NR 

-  1.00 

1.28 

2460 

540 

4.18 

789 

24.0 

124 

865 

*2 

*  6.96 

RAM 

1.02 

3132 

-4.26 

-.04 

.81 

1.02 

-.54 

ft. 

T2 

■  503 

BLEED 

.01 

-6109 

a. 55 

-.18 

-.62 

.01 

.79 

S 

i>V 

ERI 

*  0 

POWER 

-.07 

50182 

-20.95 

.94 

4.56 

-.07 

8.76 

ty 

.90 

NR 

«  1.00 

1.69 

4250 

-660 

-2.675 

817 

26.4 

143 

792 

I 

ffv 

P2 

«  9.23 

RAM 

1.01 

-1174 

1.23 

-.03 

.83 

1.01 

-.45 

12 

•  546 

ILBED 

.01 

6158 

-3.80 

-.18 

-.65 

.01 

.72 

t:; 

ERI 

•  0 

POWER 

-.03 

-40155 

82.59 

.75 

4.16 

-.03 

7.77 

1 

1.20 

MR 

«  .991 

2.91 

6730 

-1960 

-.660 

852 

29.2 

170 

757 

K 

-13. 12 

RAM 

1.02 

-132 

-.42 

-.02 

.87 

1.02 

-.37 

i-1 

12 

«  605 

BLEEO 

.02 

3121 

.40 

-.16 

-.67 

.02 

.61 

1 

ERI 

-  0 

POWER 

-.08 

-18181 

71.92 

.61 

4.  06 

-.08 

7.67 

'Si:;: 

1.50 

NR 

-  .971 

3.57 

23300 

16400 

1.36 

1225 

119.0 

470 

1599 

P2 

■19.45 

RAM 

1.03 

1155 

-.56 

-.00 

1.03 

1.03 

.00 

I 

T2 

■  l 

BLEEO 

.03 

-1157 

2.78 

-.10 

-.57 

.03 

.82 

k 

ERI 

*  0 

POWER 

-.03 

2.53 

1.06 

.14 

.74 

-.03 

1.58 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  CE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  25000  FEET 


MO 

PC/PO 

P8/P0 

MFT 

T8 

AS 

FOB 

FNB 

sfcb 

W2K 

BTANG 

.60 

11 28 

1.29 

2243 

865 

1258 

3290 

820 

2.73 

259 

13.0 

RAM 

.34 

-.23 

-.94 

.01 

1.38 

2.48 

-3.10 

.02 

.00 

BLEED 

-.24 

1.68 

.79 

<*.06 

-1.03 

-4.15 

6.21 

.01 

.00 

RONBR 

2.36 

2T.30 

8.76 

*.50 

8.87 

35.66 

-7.69 

-.07 

.00 

.*90 

1169 

1.36 

1732 

792 

1256 

3910 

-340 

-5.210 

233 

13.0 

RAM 

•  43 

-.40 

-.45 

*.03 

1.46 

-4.27 

3.19 

.01 

.00 

BLEED 

-J33 

2.41 

.72 

4.00 

-1.15 

13.42 

-9.17 

.01 

.00 

POMBft 

1.89 

33.18 

7.77 

.44 

6.94 

-81.15 

145.62 

-.03 

•  00 

1.20 

2.4  L 

1248 

1269 

757 

1257 

5130 

-1600 

-.805 

205 

13.0 

RAN 

•  54 

-.74 

-.37 

.02 

1.49 

-.48 

-.26 

.01 

.00 

SLEEO 

-.45 

3.63 

.61 

.02 

-1.22 

4.01 

-.36 

.02 

.00 

POMBft 

2.88 

49.22 

7.67 

*.23 

7.23 

-23.52 

78.01 

-.08 

.00 

1.50 

3k  OT* 

5449 

22232 

1599 

1257 

40100 

16800 

1.32 

407 

13.0 

RAN 

1.03 

1.03 

.00 

-.00 

1.27 

1.59 

-.61 

.00 

.00 

BLEBO 

-.33 

1.14 

.62 

.01 

-.64 

-1.57 

2.78 

.03 

.00 

POWER 

.87 

3.63 

1.58 

*•02 

1.05 

2.53 

1.05 

-.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAT  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

2810 

15800 

1.75 

891 

40.6 

155 

1841 

P2 

4.19 

RAN 

1.01 

1.33 

-.41 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

418 

blued 

.01 

-1.63 

.84 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

100 

POWER 

-.00 

-1443 

2.11 

.06 

.21 

-.00 

.00 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

5380 

20800 

1.78 

964 

53.9 

198 

1989 

P2 

5.55 

RAM 

1.Q1 

1126 

-.30 

.00 

1*01 

1.01 

.00 

T2 

453 

BLEED 

.01 

-1.62 

.83 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

100 

POWER 

-.00 

-1.03 

1.53 

.04 

.14 

-.00 

-.00 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

9470 

27800 

1.78 

1036 

72.4 

262 

2059 

P2 

7.89 

RAM 

1.02 

1A30 

-.33 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

503 

BLEED 

.02 

-1.68 

.89 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-145 

.82 

.03 

.10 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

15600 

31500 

1.59 

1112 

95.8 

346 

2059 

P2 

11.70 

RAM 

1.04 

173 

-.78 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

566 

6LEE0 

.09 

-1138 

1.41 

-  •  26 

-.89 

.09 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-.58 

.59 

.03 

.11 

-.01 

-.00 

1.80 

NR 

.945 

5.43 

24900 

33900 

1.47 

1204 

127.4 

460 

2059 

P2 

17.82 

RAM 

1.06 

167 

-.69 

.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

643 

BUBED 

.08 

-1161 

1.65 

-.27 

-.90 

.08 

-.00 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-.52 

.53 

.02 

.08 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

in 

.925 

7.24 

33100 

35400 

1.41 

1269 

152.2 

550 

2059 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

*70 

-.72 

-.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

* 

702 

BLEED 

.05 

-1.87 

1.92 

-.24 

-.92 

.05 

.00 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

-.47 

.47 

.02 

.07 

-.on 

.00 

10-2 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
?.S.  l.C  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T'8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

14  26 

4.36 

27502 

3237 

1306 

18700 

15900 

1.73 

490 

13.0 

RAN 

1.01 

.97 

.01 

.00 

1.30 

1.35 

-.41 

.01 

.00 

BLEED  -1.35 

-.81 

-.04 

.35 

-1.39 

-1.64 

.85 

.01 

.00 

POWBR  -3.95 

.  66 

-.13 

3.85 

-1.19 

-1.40 

2.07 

-.00 

.00 

.90 

1.69 

5.80 

36977 

3413 

1293 

26500 

21200 

1.75 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

.98 

-.02 

■4.01 

1.24 

1.29 

-.34 

.01 

.00 

JJL660  -1.35 

-.81 

—  u  00 

.37 

-1.30 

-1.63 

.84 

.01 

.00 

POWBR  -2.85 

.49 

-.06 

2.80 

-.68 

-.85 

1.35 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

7.73 

49367 

3468 

1295 

37600 

28100 

1.75 

480 

4.0 

RAM 

1.02 

.99 

-.01 

4.01 

1.20 

1.27 

-.30 

.01 

.00 

BLEBO  -1.33 

-.81 

-.02 

.35 

-1.23 

-1.66 

.87 

.02 

.00 

POWBR  -2.09 

.36 

-.06 

2.05 

-.42 

-.56 

.93 

-.00 

.00 

1.50 

34  56 

9.97 

50000 

2989 

1213 

47500 

31800 

1.57 

455 

4.0 

RAM 

1.07 

.00 

—  .68 

4.41 

.83 

.73 

-.76 

.01 

.00 

IL8B0  -1.38 

.00 

.44 

.71 

-.88 

-1.35 

1.36 

.09 

.00 

POWBR  -1.48 

.00 

-.25 

1.30 

-.30 

-.57 

.57 

-.01 

.00 

l.ao 

9443 

12.87 

50000 

2522 

1132 

59300 

34300 

1.46 

423 

4.0 

RAM 

1*09 

.00 

-.69 

-.42 

.83 

.67 

-.69 

-.00 

.00 

8LEB0  -1.35 

.00 

.36 

.64 

-.89 

-1.59 

1.63 

.08 

.00 

POWBR  -1.17 

•  00 

-.22 

1.02 

-.29 

-.49 

.50 

-.01 

.00 

2.00 

74  24i 

15.14 

50000 

2329 

1098 

69000 

35900 

1.39 

396 

4.0 

RAIM 

1.11 

.00 

-.62 

*.37 

.88 

.70 

-.72 

.00 

•  00 

BLEBO  -1.44 

-.00 

.34 

.67 

-^93 

-1.64 

1.89 

.05- 

66.67 

POWBR 

-.99 

.00 

-.20 

.86 

-.24 

-.46 

.46 

-.00-45.65 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
o.c.  nr.TnRFR  i<»64 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

«  1.00 

1.28 

2810 

14500 

1.55 

892 

40.7 

155 

1841 

P2 

■  4.19 

RAN 

1.01 

1438 

-.44 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

-  418 

BLEED 

.01 

-1.69 

.93 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

■  too 

POWER 

-.00 

-1155 

2.34 

.06 

.21 

-.00 

.00 

.90 

NR 

-  1.00 

1.69 

5370 

19100 

1.59 

965 

54.0 

198 

1989 

P2 

-  5.55 

RAM 

1.01 

1.27 

-.31 

.00 

U01 

1.01 

.00 

T2 

*  453 

BLEED 

.01 

-1166 

.90 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

«  100 

POWER 

-.00 

-1*06 

1.64 

.04 

.14 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

■  .991 

2.41 

9470 

25100 

1.62 

1037 

72.6 

262 

2059 

P2 

■  7.89 

RAN 

1.02 

1126 

-.28 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

■  503 

BLEED 

.02 

-1.75 

.99 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

«  o 

POWER 

-.00 

-447 

.90 

.03 

.10 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

«  .971 

3.56 

15600 

31500 

1.59 

1113 

96.1 

346 

2059 

R2 

-ti.ro 

RAM 

1.04 

184 

-.70 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

72 

-  566 

BLEED 

.09 

-1.38 

1.41 

-.26 

-.88 

.09 

-.00 

ERI 

■  0 

POWER 

-.01 

-458 

.59 

.03 

.11 

-.01 

-.00 

1.80 

NR 

■  .945 

5.43 

24900 

34000 

1.47 

1206 

127.8 

460 

2059 

P2 

-17.82 

RAM 

1.06 

467 

-.70 

.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

«  643 

BLEEO 

.08 

-1162 

1.66 

-.27 

-.89 

.06 

-.00 

ERI 

■  0 

POWER 

-.01 

-452 

.53 

.02 

.08 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

«  .925 

7.24 

33100 

35400 

1.41 

1270 

152.7 

550 

2059 

P2 

-23.76 

RAM 

1.08 

169 

-.72 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

12 

■  702 

BLEED 

•  Q5 

-1.86 

1.91 

-.24 

-.92 

.05 

.01 

ERI 

-  0 

POWER 

-.00 

—.46 

.47 

.02 

.07 

-.00 

-.00 
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GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

BA  t  A  m  4  • 

•  V  wviuocn  not 

ST ANOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

PZ/'PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTAN6 

.60 

t.  26 

4.41 

22409 

2849 

1200 

17400 

14600 

1.53 

490 

13.0 

RAM 

1.01 

.98 

.01 

.00 

1.30 

1.35 

-.40 

.01 

.00 

BLEW 

-1.34 

-.78 

-.02 

.33 

-1.37 

-1.64 

.88 

.01 

.00 

POWER 

-3.87 

.77 

-.07 

3.75 

-1.12 

-1.34 

2.12 

-.00 

.00 

.90 

H69 

5.87 

30350 

3021 

1190 

24700 

19300 

1.57 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

.98 

-.02 

-.01 

1.23 

1.29 

-.33 

.01 

.00 

BLEED 

-1.35 

-.78 

.01 

.36 

-1.29 

-1.65 

.89 

.01 

.00 

POWER 

-2.80 

.57 

-.02 

2.73 

-.64 

-.82 

1.39 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

7*81 

40593 

3082 

1194 

35100 

25600 

1.59 

480 

4.0 

RAM 

1.02 

•  99 

-.01 

*.01 

1.20 

1.27 

-.29 

.01“ 

-45.00 

BLGEO 

-1.33 

-.78 

-.01 

.35 

-1.22 

-1.69 

•  93 

.02 

.00 

POWBR 

-2.06 

.42 

-.02 

2.00 

-.39 

-.54 

.96 

-.00 

*00 

o 

M 

• 

«-4 

3.561 

10.01 

50000 

2990 

1207 

47500 

31900 

1.57 

454 

4.0 

RAM 

1.06 

.17 

-.58 

-.35 

.89 

.82 

-.68 

.01 

.00 

BLEBD 

-1.38 

.00 

.44 

.71 

-.87 

-1.35 

1.38 

.09 

.00 

POWBR 

-1.47 

.00 

-.24 

1.29 

-.38 

-.57 

.57 

-.01 

.00 

1.80 

5.  A3 

12.93 

50000 

2523 

1127 

59300 

34400 

1.45 

423 

4.0 

RAM 

1.09 

.00 

-.68 

4.42 

.83 

.67 

-.69 

-.00 

.00 

BUEBO 

-1.35 

•  00 

.35 

.63 

-.89 

-1.60 

1.63 

.08 

.00 

POWBR 

-1.16 

-.00 

-.21 

1.01 

-.29 

-«;49 

.49 

-.01 

.00 

2.00 

7.24 

15.21 

50000 

2330 

1093 

69000 

35900 

1.39 

396 

4.0 

RAN 

1.11 

-.00 

-.63 

*.37 

.88 

.70 

-.72 

.00 

.00 

BLEED 

-1.43 

•  00 

.34 

.66 

-.93 

-1.84 

1.89 

•  05 

.00 

POWBR 

-.99 

.00 

-.20 

.86 

-.24 

-.45 

.46 

-.00- 

45.57 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P*S»  3.0  CCTGSck  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

2810 

12700 

1.36 

893 

40.8 

155 

1841 

P2 

4.19 

RAM 

1.01 

W43 

-.48 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

418 

BLEED 

.01 

-1172 

1.01 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

SRI 

100 

POWER 

-.00 

-1.09 

2.04 

.06 

.21 

-.00 

.00 

.90 

NR 

1.00 

1.  « 

5370 

16800 

1.41 

966 

54.2 

198 

1989 

P2 

5.55 

RAM 

1.01 

1133 

-.36 

•  00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

453 

BL'EEO 

.01 

-1171 

.99 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

100 

POWER 

-.00 

-.79 

1.49 

.04 

.15 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

9470 

22000 

1.44 

1038 

72.9 

262 

2059 

P2 

7.89 

RAM 

1.02 

1.25 

-.27 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

503s 

BLEEO 

.02 

-1173 

1.01 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-157 

1.08 

.03 

.10 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

15600 

27800 

1.46 

1114 

96.3 

346 

2059 

P2 

>11.70 

RAM 

1*04 

1135 

-.35 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

■ 

566 

BLEED 

.10 

-1184 

1.22 

-.25 

-.88 

.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-.39 

.79 

.03 

.11 

-.01 

-.00 

1.60 

NR 

m 

.945 

5.43 

24900 

34000 

1.47 

1207 

128.2 

460 

2059 

P2 

u 

17.82 

RAM 

1.06 

.83 

-.61 

.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

n 

643 

BLEEO 

.08 

-1162 

1.67 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.01 

-152 

.52 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

33100 

35500 

1.41 

1271 

153.1 

550 

2059 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

169 

-.71 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

m 

702 

BLEEO 

.05 

-1.83 

1.89 

-.24 

-.92 

.05 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-143 

.43 

.02 

.07 

-.00 

.00 

10-6 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELEGT.RXC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFDRMANr.F 
P.9.  3.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  OAV  PRESSURE  ALTITUOE  36089  FEET 


MO 

P2/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8TANG 

.60 

1.26 

4.47 

17285 

2365 

1069 

15700 

12900 

1.34 

490 

13.0 

RAN 

1.01 

.99 

.01 

.01 

1.30 

1.36 

-.40 

.01 

.00 

BLEED  -1.32 

-.75 

-.02 

.32 

-1.37 

-1.67 

.95 

.01 

.00 

POUBR  -3.78 

.94 

-.07 

3.65 

-1.09 

-1.33 

2.28 

-.00 

.00 

.90 

lk  69 

5.94 

23682 

2534 

1066 

22400 

17000 

1.39 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

*.01 

1.23 

1.30 

-.33 

.01 

.00 

BLEED  -1.33 

-.74 

.02 

.35 

-1.27 

-1.68 

.96 

.01 

.00 

POWBR  -2.74 

.69 

.02 

2.69 

—  o  60 

-.78 

1.48 

-.00 

.00 

1.20 

2.  41 

7.91 

31765 

2600 

1073 

31800 

22400 

1.42 

480 

13.0 

RAM 

1.J02 

1.00 

-.01 

-.00 

1.20 

1.28 

“k30 

.01 

.00 

BLEBD  -1.32 

-.74 

.00 

.34 

-1.21 

-1.74 

1.02 

.02 

.00 

POWER  -2.03 

.51 

.01 

1.98 

-.36 

-.52 

1.03 

-.00 

.00 

1.S0 

3k  56 

10.13 

40691 

25*93 

1103 

43800 

28100 

1.45 

454 

4.0 

RAM 

1.04 

1.03 

-.01 

-.00 

1.20 

1.29 

-.28 

.01 

.00 

BLEED  -1.35 

-.65 

.00 

.45 

-1.11 

-1.79 

1.17 

.10 

.00 

POWER  -1.46 

.40 

-.00 

1.43 

-.24 

-.36 

.76 

-.01 

.00 

l.«0 

5143 

12*  99 

50000 

2524 

2122 

59400 

34400 

1.45 

423 

4.0 

RAM 

1.08 

.24 

-.51 

-.32 

.92 

.82 

-.61 

-.00 

.00 

BLEED  -1.34 

.00 

.35 

.62 

-.89 

-1.60 

1.64 

.08 

.00 

POWBR  -1.15 

.00 

-.21 

1.00 

-.28 

-.48 

.49 

-.01 

.00 

2.00 

7.  24. 

15.29 

50000 

2330 

1068 

69100 

36000 

1.39 

396 

4.0 

RAM 

1.11 

-.00 

-.63 

-.37 

.88 

.69 

-.72 

-.00 

.00 

BLEED  -1.43 

.00 

.34 

.66 

-.93 

-1.83 

1.88 

.05 

.00 

POWER 

-.99 

.00 

-.20 

.86 

-.24 

-.45 

.46 

-.00-45.49 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

1.00 

1.28 

2810 

10600 

1.14 

894 

41.0 

155 

1841 

P2 

U 

4.19 

RAM 

1.01 

1 150 

-.53 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

418 

BLEED 

.01 

-1*81 

1.17 

-.33 

-.97 

.01 

.00 

ERI 

• 

100 

POWER 

-.00 

-1.00 

2.26 

.06 

.21 

-.00 

.00 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

5370 

14200 

1.19 

967 

54.4 

198 

1989 

P2 

a 

5.55 

RAM 

1.01 

1141 

-.43 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

453 

8LEED 

.01 

-1.84 

1.19 

-.33 

-.98 

.01 

-.01 

ERI 

a 

100 

POWER 

-.00 

-.69 

1.61 

.05 

.14 

-.00 

*00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

9460 

18600 

1.23 

1039 

73.1 

262 

2059 

P2 

9 

T.89 

RAM 

1.02 

1130 

-.30 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

9 

503 

BLEED 

.02 

-1*84 

1.21 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-.51 

1.19 

.03 

.10 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

is 

.971 

3.56 

15600 

22900 

1.27 

1115 

96.6 

346 

2059 

P2 

9 

11.70 

RAM 

1.04 

1.27 

-.24 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

9 

566 

BLEED 

.10 

-1.91 

1.38 

-.25 

-.88 

.10 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-.44 

.96 

.03 

.10 

-.01 

-.00 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

24900 

28300 

1.30 

1208 

128.5 

460 

2059 

P2 

s 

17.82 

RAM 

1.06 

1136 

-.32 

-.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

9 

643 

BLEED 

.08 

-2.15 

1.65 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

-128 

.69 

.02 

.08 

-.01 

-.00 

2.00 

NR 

9 

.925 

7.24 

33100 

31800 

1.33 

1272 

153.6 

550 

2059 

P2 

9. 

23.76 

RAN 

1.08 

1135 

-.29 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

9 

702 

BLEEO 

.05 

-2131 

1.80 

-.25 

-.91 

.05 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.25 

.60 

.02 

.07 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  *oU  UC TUBER  1964 

STANDARD  DAYS  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FFFT 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1-26 

4.52 

12131 

1886 

935 

13900 

11100 

1.09 

490 

13.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.01 

.01 

1.29 

1.36 

-.38 

.01 

.00 

BLEED  >1.31 

-.68 

-.02 

.31 

-1.35 

-1.69 

1.04 

.01 

.00 

POWBR  -3.69 

1.26 

-.04 

3.60 

-1.01 

-1.27 

2.54 

-.00 

.00 

.90 

U  69 

6.01 

16971 

2040 

937 

19900 

14500 

1.17 

491 

13.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.23 

1.32 

-.33 

.01 

.00 

BLEBO  >1.33 

-.68 

-.01 

.34 

-1.28 

-1.76 

1.10 

.01 

.00 

POWER  -2.69 

.90 

.00 

2.64 

-.58 

-.79 

1.71 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

8.00 

22881 

2111 

947 

28300 

18800 

1.22 

480 

13.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

.00 

1.20 

1.29 

-.30 

.01 

.00 

BLEED  -1.31 

-.67 

-.01 

.32 

-1.21 

-1.83 

1.20 

.02 

.00 

POWBR  -1.94 

.67 

.00 

1.95 

-.35 

-.53 

1.20 

-.00 

.00 

1.5Q 

3.56 

10.25 

29063 

2111 

974 

38900 

23300 

1.25 

454 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

.00 

1.20 

1.31 

-.29 

.01 

.00 

BLEBO  -1.35 

-.57 

-.00 

.44 

-1.11 

-1.92 

1.39 

.10 

.00 

POWBR  -1.44 

.52 

rOO 

1.41 

-i23 

-.37 

.89 

-.01 

.00 

1.80 

5143  . 

13.14 

36796 

2111 

1007 

53600 

28700 

1.28 

422 

4.0 

RAM 

1.06 

1.06 

.00 

*.00 

1.20 

1.33 

-.29 

-.00 

.00 

BLEED  -1.31 

-.55 

-.00 

.39 

-1.09 

-2.11 

1.61 

.08 

.00 

POWER  -1.13 

.41 

-.00 

1.10 

-.16 

-.28 

.70 

-.01 

.00 

2.00 

7124 

15.42 

42318 

2111 

1023 

65300 

32200 

1.31 

396 

4.0 

RAN 

1.08 

1.08 

.00 

*.00 

1.22 

1.35 

-.29 

.00 

.00 

BLEED  -1.38 

-.56 

-.00 

•  43 

-1.11 

-2.31 

1.81 

.05 

.00 

POWBR 

-.99 

.35 

-.00 

.96 

-.12 

-.25 

.60 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

S 

1.00 

1.28 

2610 

10700 

1.08 

896 

41.2 

155 

1841 

P'2 

* 

4.19 

RAM 

1.01 

U41 

-.43 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

« 

418 

BLEED 

.01 

-1*72 

1.09 

-.34 

-.97 

.01 

00 

ERI 

U 

100 

POWER 

-.00 

-1.20 

2.52 

.07 

.21 

-.00 

.00 

.90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

5370 

14000 

1.16 

969 

54.7 

198 

1989 

P2 

X 

5.55 

RAM 

1.01 

1  J31 

-.33 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

453 

BLEED 

.01 

-1476 

1.12 

-.35 

-.97 

.01 

-.01 

ERI. 

X 

100 

POWER 

-.00 

-482 

1.77 

.05 

.14 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

9460 

18300 

1.20 

1041 

73.5 

262 

2059 

P2 

X 

7.89 

RAM 

1.02 

U30 

-.31 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.,02 

-1.85 

1.25 

-.33 

-.96 

.02 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.00 

-154 

1.24 

.03 

.10 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

15600 

22400 

1.24 

1117 

97.0 

346 

2059 

P2 

m 

11.70 

RAM 

1.04 

1*27 

-.25 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

M 

566 

BLEED 

.10 

-1.93 

1.43 

-.25 

-.87 

.10 

-.00 

ERI 

U 

0 

POWER 

".01 

-  *44 

.98 

.02 

.10 

-.01 

.00 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

24900 

27500 

1.27 

1209 

129.1 

460 

2059 

P2 

X  ' 

17.82 

RAM 

1.06 

1137 

-.33 

.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

SB 

643 

BLEED 

.09 

-2*18 

1.71 

-.26 

-.88 

.09 

-.00 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.01 

-.28 

.71 

.02 

.08 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

* 

.925 

7.24 

33100 

30900 

1.30 

1274 

154.3 

549 

2059 

P2 

*23.76 

RAM 

1.08 

li35 

-.29 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

a 

702 

RLEEO 

.06 

-2132 

1.85 

-.26 

-.90 

.06 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.25 

.62 

.02 

.07 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

p~Q  c  n  nr  rnoco  to*/. 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/R0 

P8/P0 

WFt 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1*  26 

4.55 

11588 

1841 

916 

13700 

10900 

1.06 

490 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.28 

1.35 

-.37 

.01 

.00 

8LEEO  -1.28 

-.66 

-.00 

.29 

-1.33 

-1.67 

1.04 

.01 

.00 

POWER  -3.67 

1.31 

.00 

3.59 

-.98 

-1.23 

2.55 

-.00 

.00 

.90 

lb  69 

6.05 

16255 

1989 

918 

19600 

14200 

1.14 

491 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

.00 

1.23 

1.31 

-.33 

.01 

.00 

ILEED  -1.28 

-.66 

-.01 

.29 

-1.27 

-1.75 

1.11 

.01 

.00 

POWER  -2.66 

.94 

.00 

2.61 

-.57 

-.78 

1.73 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

8.06 

21911 

2059 

927 

27900 

18500 

1.19 

480 

13.0 

RAM 

i;02 

1.01 

.00 

.00 

1.20 

1.29 

-.30 

.01 

.00 

■BLEED  -1.29 

-.63 

.00 

.31 

-1.20 

-1.83 

1.23 

.02 

.00 

POWER  -1.98 

.69 

.00 

1.94 

-.35 

-.53 

1.22 

-.00 

.00 

1.50 

3b  96 

10.33 

27770 

2059 

953 

38400 

22800 

1.22 

454 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

.00 

1.20 

1.31 

-;29 

.01 

.00 

8LGBD  -1.35 

-.55 

-.00 

.44 

-1.11 

-1.93 

1.43 

.10 

.00 

POWER  -1.44 

.54 

.00 

1.40 

-.22 

-.37 

.91 

-.01 

.00 

1.80 

51. 43 

13.24 

35064 

2099 

986 

52800 

27900 

1.25 

422 

4.0 

RAM 

1.06 

1.06 

•  00 

*.00 

1.20 

1.33 

-.29 

.00 

.00 

BLEED  -1.30 

-.53 

-.00 

.39 

-1.08 

-2.13 

1.65 

.09 

.00 

POWER  -1.12 

•  42 

.00 

1.09 

-.15 

-.28 

.71 

-.01 

.00 

2.00 

n  zh 

15.53 

40248 

2059 

1002 

64400 

31400 

1.28 

395 

4.0 

RAM 

i;os 

1.08 

.00 

-.00 

1.21 

1.36 

-.29 

.00 

.00 

BLEED  -1.34 

"•54 

-.00 

.40 

-1.10 

-2.32 

1.85 

.06 

.00 

POWER 

-.98 

.37 

.00 

.96 

-.12 

-.24 

.61 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

RN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

2810 

6440 

1.02 

875 

37.9 

155 

1510 

P2 

* 

4.19 

RAM 

1.01 

1151 

-.55 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

at 

416 

BLEED 

.01 

-1.17 

1.56 

-.20 

-.68 

.01 

.65 

ERI 

a 

100 

PQMER 

-.02 

5443 

4.47 

.60 

2.61 

-.02 

5.53 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

5250 

10200 

1.07 

924 

48.0 

194 

1562 

P2 

M 

5.55 

RAM 

1.01 

1145 

-.48 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

453 

BLEED 

.01 

-1.26 

1.67 

-.21 

-.69 

.01 

.62 

6RI 

a 

0 

PQMER 

-.04 

4155 

3.42 

•  49 

2.04 

-.04 

4.36 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

9050 

12800 

1.13 

990 

63.2 

250 

1628 

P2 

m 

7.89 

RAM 

1.02 

1144 

-.46 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

.04 

-1.33 

1.83 

-.18 

-.65 

.04 

.63 

ERI 

a 

0 

PQMER 

-.09 

3173 

2.45 

.36 

1.50 

-.09 

3.32 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

15700 

19000 

1.20 

1104 

92.6 

347 

1822 

P2 

-11.70 

RAM 

1.04 

1131 

-.29 

•  00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

It 

566 

BLEED 

.05 

-1129 

1.80 

-.19 

-.64 

.05 

.62 

ERI. 

m 

0 

PQMER 

-.06 

2153 

1.67 

.24 

1.00 

-.06 

2.21 

l.SO 

NR 

m 

.945 

5.43 

25000 

24700 

1.25 

1201 

125.5 

461 

1913 

P2 

-17.82 

RAM 

1.06 

1-41 

-.38 

-.00 

1.06 

1.06 

.00 

T2 

a 

643 

BLEED 

.06 

-1155 

1.98 

-.21 

-.68 

.06 

.54 

ERI 

a 

0 

POMER 

-.05 

1-86 

1.04 

.16 

.64 

-.05 

1.45 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

33100 

28500 

1.29 

1268 

151.2 

550 

1955 

P2 

■33.76 

RAM 

1.08 

1138 

-.32 

-.00 

1.08 

1.08 

-.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.04 

-1.62 

2.10 

-.  19 

-.69 

.04 

.55 

BRI 

a 

0 

POMER 

-.02 

1161 

.83 

.12 

.54 

-.02 

1.18 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G84/J 5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

p2^po 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

U  26 

3.56 

8597 

1510 

1045 

11500 

8640 

.99 

490 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

.00 

1.35 

1.45 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-.63 

.37 

.65 

*.00 

-.85 

-1.13 

1.53 

.01 

.00 

POWER 

3.00 

10.02 

5.53 

.02 

3.97 

5.27 

4.63 

-.02 

.00 

.90 

lb  69 

4.52 

10945 

1562 

1045 

15600 

10400 

1.06 

480 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

.00 

1.28 

1.42 

-.44 

.01 

.00 

BLEED 

-i64 

•  38 

.62 

*.01 

-.82 

-1.24 

1.65 

.01 

.00 

POWER 

2.39 

8.06 

4.36 

*.01 

2.99 

4.52 

3.44 

-.04 

.00 

1.20 

2.41 

5.97 

14439 

1628 

1045 

22100 

13000 

1.11 

459 

13.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

.00 

1.24 

1.39 

-.41 

.01 

.00 

BLEED 

-.62 

.46 

.63 

•  01 

-.75 

-1.30 

1.79 

•  04 

.00 

POWER 

1.75 

6.26 

3.32 

.00 

2.12 

3.66 

2.52 

-.09 

.00 

1.50 

3.561 

8.79 

22833 

1822 

1045 

35000 

19400 

1.18 

456 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

.00 

1.22 

1.36 

-.34 

.01 

.00 

SLEBO 

-.60 

.48 

.62 

6.01 

-.70 

-1.31 

1.82 

.05 

•  00 

POWBR 

1.21 

4.25 

2.21 

-.04 

1.39 

2.56 

1.63 

-.06 

.00 

l.ao 

9k  43 

11.97 

31013 

1913 

1045 

50100 

25100 

1.23 

423 

4.0 

RAM 

1.06 

1.06 

.00 

*.00 

1.21 

1.36 

-.32 

-.00 

.00 

BLEED 

-.63 

.39 

.54 

-.01 

-.73 

-1.50 

1.94 

.06 

.00 

POWER 

.78 

2.93 

1.45 

-.01 

.89 

1.82 

1.07 

05 

.00 

2.00 

7.241 

14.45 

36797 

1955 

1045 

62100 

28900 

1.27 

396 

4.0 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

.00 

1.22 

1.38 

-.32 

.00 

.00 

BLE6D 

-.64 

.43 

.55 

*•01 

-.73 

-1.61 

2.09 

.04 

„00 

POWER 

.65 

2.47 

1.18 

*.01 

.73 

1.60 

.84 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAT  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

.60 

NR 

m 

1.00 

1.28 

2720 

7320 

.99 

846 

35.2 

151 

1377 

P2 

a 

4.19 

RAM 

1.01 

1455 

-.59 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

M 

418 

BLEED 

.01 

-U17 

1.70 

-.16 

-.65 

.01 

.71 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.05 

6.31 

4.91 

.70 

2.89 

-.05 

6.20 

.<90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

5030 

8620 

1.06 

895 

44.1 

186 

1429 

P2 

m 

5.55 

RAN 

1.01 

1154 

-.54 

.00 

1.02 

1.01 

.03 

T2 

n 

453 

BL’BEO 

.03 

-1.30 

1.82 

-.17 

-.65 

.03 

.65 

ERI 

n 

0 

POWER 

-.09 

5.02 

3.65 

.46 

2.13 

-.09 

4.63 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

8520 

10400 

1.12 

956 

56.8 

236 

1477 

P2 

m 

T.89 

RAM 

1.02 

1450 

-.53 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

m 

503 

BLEEO 

.04 

- 1 444 

2.00 

-.18 

-.65 

.04 

.63 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.11 

4.68 

2.70 

.40 

1.72 

-.11 

3.86 
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CONFIDENTIAL 


I 

V  GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

7.9 

OCTOBER  1964 

ST ABOARD  DAY 

PRES 

SURE  ALTITUDE 

36089  FEET 

NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

lb  26 

3.21 

7257 

1377 

1067 

10200 

7470 

.97 

475 

16.0 

RAN 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.38 

1.51 

-.55 

.01 

.00 

BLE60 

-.62 

.50 

.71 

.02 

-.84 

-1.15 

1.68 

.01 

.00 

POMBR 

3.27 

11.35 

6.20 

.06 

4.47 

6.12 

5.10 

-.05 

.00 

.190 

1.619 

4.03 

9126 

1429 

1067 

13800 

8770 

1.04 

460 

16.0 

RAN 

1.05 

1.04 

.03 

»«02 

1.33 

1.52 

-.51 

.01 

.00 

BLEBD 

-.65 

.48 

.65 

.04 

-.81 

-1.29 

1.81 

.03 

.00 

POWBR 

2.33 

8.?7 

4.63 

.11 

3.10 

4.94 

3.72 

-.09 

.00 

.20 

2.41 

5.21 

11633 

1417 

1068 

19H00 

10600 

1.10 

432 

13.0 

RAN 

U02 

1.01 

.00 

•00 

1.26 

1.46 

-.48 

.01 

-4.62 

IL660 

-.61 

.52 

.63 

♦  .00 

-.76 

-1.40 

1.96 

.04 

.00 

POWER 

2.04 

7.48 

3.86 

-.03 

2.49 

4.58 

2.80 

-.11 

.00 

II 

f) 

II 

0 

II 

\] 

I 

I 

I 

I 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  3608S  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

2710 

7170 

.99 

843 

34.6 

150 

1362 

P'2 

X 

4.19 

RAM 

1.01 

1  .56 

-.60 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

X 

418 

8LEE0 

.01 

-1.11 

1.74 

-.14 

-.63 

.01 

.77 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.05 

6*36 

4.93 

.63 

2.89 

-.05 

6.20 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

5000 

8440 

1.06 

892 

43.6 

185 

1414 

P2 

X 

5.55 

RAM 

1.01 

1*53 

-.55 

.00 

1.02 

1.01 

.02 

12 

X 

453 

BLEEO 

.03 

-1433 

1.84 

-.17 

—  .  66 

.03 

.64 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.10 

5*10 

3.66 

.45 

2.14 

-.10 

4.67 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

8410 

9080 

1.09 

956 

56.4 

233 

1352 

P2 

X 

7.89 

RAM 

1.02 

1  J48 

-.52 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

X 

503 

BLEEO 

.06 

-1*53 

2.15 

-.21 

-.64 

.06 

.59 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.14 

5.04 

2.93 

.44 

1.79 

-.14 

4.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P_S.  *„0  OCTOBER  !QE4 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

Tfl 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

lb  28 

3.16 

7092 

1362 

1070 

10000 

7320 

.97 

473 

16.0 

RAN 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.38 

1.52 

-.56 

.01 

.00 

8LEEO 

-.55 

.60 

.77 

*.02 

-.78 

-1.08 

1.71 

.01 

.00 

POWBR 

3.35 

11.43 

6.20 

*.01 

4.52 

6.21 

5.08 

-.05 

.00 

.190 

lw  69 

3.98 

8926 

1414 

1069 

13600 

8590 

1.04 

457 

16.0 

RAM 

1.03 

1.03 

.02 

*.01 

1.33 

1.51 

-.52 

.01 

.00 

8LSB0 

—  .66 

.47 

•  64 

.04 

-.82 

-1.32 

1.82 

.03 

.00 

POWBR 

2.34 

8.86 

4.67 

.12 

3.13 

5.01 

3.75 

-.10 

.00 

1.20 

2.  41 

4.89 

9913 

1352 

1070 

17700 

9280 

1.07 

427 

16.0 

RAM 

li02 

1.00 

.00 

.00 

1.27 

1.50 

-.54 

.01 

.00 

8LEBD 

-.61 

.57 

.59 

'"*.00 

-.77 

-1.52 

2.15 

.06 

.00 

POWER 

2.01 

8.07 

4.00 

.03 

2.53 

4.95 

3.01 

-.14- 

25.89 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

■ 

1.00 

1.28 

2560 

5460 

.95 

817 

31.9 

142 

1152 

P2 

■ 

4.19 

RAM 

1.01 

1  <i66 

-.82 

-.01 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

* 

418 

BLEED 

.04 

-1<29 

2.03 

-.18 

-.62 

.04 

.71 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.23 

8.05 

6 . 16 

.80 

3.29 

-.23 

7.36 

.90 

NR 

- 

1.00 

1.69 

4620 

5860 

1.03 

858 

38.5 

170 

1165 

P2 

m 

5.55 

RAM 

1.01 

1.68 

-.74 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

453 

BLEED 

.04 

-1.54 

2.27 

-.19 

-.64 

.04 

.65 

ERI 

0 

POWER 

-.20 

7.79 

4.73 

.70 

2.79 

-.20 

6.25 

1.20 

NR 

.991 

2.41 

7350 

5750 

1.13 

899 

45.5 

203 

1146 

P2 

7.89 

RAM 

1.02 

1471 

-.78 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

503 

BLEED 

.03 

-2.00 

2.77 

-.21 

-.69 

.03 

.58 

ERI 

0 

POWER 

-.09 

8  470 

3.44 

.57 

2.57 

-.09 

5.56 

1.50 

NR 

.971 

3.56 

15700 

17500 

1.19 

1099 

90.5 

348 

1723 

P2 

a 

ll.TO 

RAM 

1.04 

1.35 

-.33 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

566 

BLEED 

.04 

-1.32 

1.95 

-.17 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

0 

POWER 

-.04 

2.52 

1.58 

.19 

.97 

-.04 

2.09 

1.60 

NR 

.945 

5.43 

25000 

22700 

1.24 

1195 

122.7 

461 

1807 

P2 

17.82 

RAM 

1.06 

U43 

-.38 

.00 

1.06 

1.06 

.01 

T2 

643 

BLEED 

.04 

-1459 

2.13 

-.19 

-.67 

.04 

.58 

ERI 

0 

POWER 

-.03 

2.03 

1.06 

.15 

.71 

-.03 

1.52 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

33100 

26100 

1.28 

1262 

147.9 

550 

1849 

P2 

•25.76 

RAM 

1.08 

1 J41 

-.35 

-.00 

1.08 

1.08 

-.00 

T2 

M 

702 

BLEED 

.03 

-1457 

2.28 

-.19 

-.66 

.03 

.65 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

U87 

.87 

.13 

.60 

-.03 

1.31 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
K.3.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

lit  28 

2.69 

5177 

1152 

1095 

8130 

5570 

.93 

447 

16.0 

RAM 

.93 

.91 

-.06 

.00 

1.39 

1.56 

-.71 

.01 

.00 

BLEED 

—  .56 

.70 

.71 

.02 

-.84 

-1.24 

1.98 

.04 

.00 

POWER 

3.61 

14.40 

7.36 

-.08 

5.24 

7.76 

6.45 

-.23 

.  00 

.90 

U69 

3.22 

6028 

1165 

1095 

10600 

5940 

1.01 

422 

16.0 

RAN 

1.01 

1.00 

.00 

-.00 

1.38 

1.66 

-.72 

.01 

.00 

BLEED 

-.61 

.68 

.65 

—  .00 

-.84 

-1.52 

2.25 

.04 

.00 

POWER 

3.13 

12.70 

6.25 

.03 

4.24 

7.69 

4.84 

-.20 

.00 

1.20 

2.41 

3.81 

6497 

1146 

1095 

13200 

5850 

1.11 

373 

16.0 

RAM 

1.02 

1.00 

.00 

.00 

1.33 

1.72 

-.79 

.01 

.00 

■  LEBD 

-.65 

.68 

.58 

*.01 

-.87 

-1.99 

2.76 

.03 

.00 

POWBR 

3.13 

12.31 

5.56 

-.22 

3.82 

8.74 

3.41 

-.09 

.00 

1.50 

3k  56 

8.12 

20832 

1723 

1095 

33500 

17800 

1.17 

456 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

.00 

*.00 

1.22 

1.39 

-.37 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.60 

.68 

.00 

-.69 

-1.33 

1.96 

.04 

.00 

POWER 

1.14 

4.15 

2.09 

-.02 

1.33 

2.54 

1.56 

-.04 

.00 

i.eo 

5k  43 

11.06 

28166 

1807 

1094 

48000 

23000 

1.22 

424 

4.0 

RAM 

1.08 

1.08 

.01 

-.01 

1.22 

1.41 

-.35 

-.00 

.00 

BLEED 

-.67 

.49 

.58 

•  04 

-.73 

-1.57 

2.11 

.04 

.00 

POWER 

.79 

3.13 

1.52 

.02 

.94 

2.00 

1.09 

-.03 

.00 

2.00 

7.  24( 

13.35 

33358 

1849 

1095 

59600 

26400 

1.26 

396 

4.0 

RAM 

1.08 

1.08 

-.00 

.00 

1.22 

1.40 

-.35 

.00 

.00 

BLEED 

-.56 

.65 

.65 

-.0- 

-.68 

-1.56 

2.27 

.03 

.00 

POWBR 

.70 

2.78 

1.31 

.01 

.81 

1.86 

.88 

-.03 

.00 

CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S'. 10.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEE  I 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

at 

1.00 

1.28 

2310 

3810 

.99 

776 

27.0 

128 

1015 

P2 

s 

4.19 

RAM 

1.01 

l  J95 

-1.15 

-.00 

.99 

1.01 

-.05 

T2 

at 

418 

BLEED 

.04 

-1.72 

2.44 

-.20 

-.66 

.04 

.61 

ERl 

* 

0 

POWER 

-.18 

11183 

6.89 

.92 

4.14 

-.18 

8.97 

.90 

NR 

SB 

1.00 

1.69 

3970 

3440 

1.13 

803 

1)0. 6 

146 

989 

P2 

3 

5.55 

RAM 

1.01 

2.00 

-1.22 

-.00 

.99 

1,01 

-.05 

T2 

3 

453 

BLEED 

•  02 

-2.25 

3.04 

-.21 

-.70 

.02 

.55 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.10 

13.35 

5.13 

.86 

3.85 

-.10 

8.12 

1.20 

NR 

w 

.991 

2.41 

6130 

2700 

1.37 

837 

34.5 

170 

943 

P2 

m 

T.89 

RAM 

1,02 

2.26 

-1.55 

-.00 

1.00 

1.02 

-.03 

T2 

« 

503 

BLEED 

.01 

-2196 

4.33 

-.16 

-.66 

.01 

.  66 

ER! 

X 

0 

POWER 

-.04 

15.26 

2.28 

.52 

3.13 

-  •  04 

6.41 
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GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

d  ci  in  n  nrynoc  o  i  ha /. 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

U  28 

2.23 

3781 

1015 

1120 

6240 

3930 

.96 

402 

16.0 

RAM 

.94 

.91 

-.05 

.01 

1.51 

1.80 

-.98 

.01 

.00 

BLEBD 

-.64 

.66 

.61 

.03 

-1.00 

-1.62 

2.33 

.04 

.00 

POWER 

4.36 

18.97 

8.97 

.02 

6.93 

11.09 

7.61 

-.18 

.00 

.190 

lo  69 

2.51 

3888 

989 

1120 

7500 

3530 

1.10 

362 

16.0 

RAM 

.94 

.90 

-.05 

.00 

1.43 

1.91 

-1.11 

.01 

.00 

BLEED 

-.67 

.69 

.55 

.02 

-1.01 

-2.17 

2.96 

.02 

.00 

POWER 

3.89 

18.71 

8.12 

.11 

6.00 

12.86 

5.60 

-.10 

.00 

1.20 

2. 41 

2.81 

3698 

943 

1120 

8910 

2780 

1.33 

311 

16.0 

RAM 

.93 

.69 

-.05 

.01 

1.38 

2.17 

-1.44 

.01 

.00 

BLEED 

-.58 

1.18 

.66 

r^.03 

-.88 

-2.86 

4.22 

.01 

.00 

POMBR 

3.04 

17.67 

6.41 

.13 

4.57 

14.75 

2.77 

-.04 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.ll.O  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

1930 

1410 

1.48 

719 

20.3 

107 

811 

P2 

a 

4.19 

RAM 

1.01 

2*38 

-2.16 

-.02 

.92 

1.01 

-.25 

12 

a 

418 

BLEED 

.01 

-2i47 

4.03 

14 

-.60 

.01 

.80 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.07 

23143 

4.32 

.83 

5.16 

-.07 

10.36 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

3260 

660 

2.83 

742 

22.2 

120 

766 

P2 

a 

5.55 

RAN 

1.01 

4*48 

-5.16 

-.01 

.93 

1.01 

-.21 

12 

a 

453 

BLEED 

.01 

-6174 

9.28 

-.17 

-.65 

.01 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.07 

54*27 

-19.84 

.66 

5.01 

-.07 

9.98 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

5120 

-170 

-9.235 

778 

25.4 

142 

723 

P2 

a 

7.89 

RAN 

1.02 

-17.68 

9.73 

-.01 

.98 

1.02 

-.  11 

T2 

a 

503 

BLEED 

.01 

35105 

-21.63 

-.18 

-.70 

.01 

.55 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.08 

-229144 

694.18 

.82 

4.86 

-.08 

9.66 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

15700 

13700 

1.21 

1087 

85.8 

348 

1501 

P2 

a 

11.70 

RAN 

1.04 

1143 

-.42 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

.03 

-1*31 

2.38 

’“*10 

-.57 

.03 

.84 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.03 

2.92 

1.61 

.20 

.99 

-.03 

2.14 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

25100 

17600 

1.25 

1181 

116.1 

462 

1571 

P2 

* 

17.82 

RAM 

1.06 

1155 

-.52 

.00 

1.06 

1.06 

.01 

T2 

a 

643 

BLEED 

.03 

-1.54 

2.68 

-.12 

-.58 

.03 

.81 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.03 

2.62 

1.05 

.16 

.77 

-.03 

1.66 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

33200 

20000 

1.30 

1248 

140.0 

551 

1612 

P2 

= 

23.76 

RAM 

1.08 

1  .49 

-.44 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

= 

702 

BLEED 

.03 

-1.57 

2.85 

-.11 

-.56 

.03 

.84 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.02 

2111 

.81 

.08 

.59 

-.02 

1.25 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.SUlleO  OCTOBER  1964 

ST  ABOARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


NO 

P2/P0 

PB/PO 

WFT 

T'8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

U28 

1.57 

2090 

811 

1258 

3560 

1630 

1.28 

337 

13.0 

RAN 

.61 

.48 

-.25 

-.02 

1.52 

2.  ’2 

-1.83 

.02 

.00 

BLE60 

-.39 

1.41 

.>80 

.00 

-.99 

-2c  16 

3.69 

.01 

.00 

POWER 

4.00 

27.98 

10.36 

-.47 

9.45 

20.70 

6.96 

-.07 

.00 

.*90 

1,69 

1.67 

1872 

766 

1257 

4150 

890 

2.11 

298 

13.0 

RAN 

.67 

.47 

-.21 

•*.00 

1.51 

3.35 

-3.45 

.02 

.00 

BLEED 

-.47 

1.60 

•  68 

-.00 

-1.06 

-5.02 

7.16 

.01 

.00 

POWER 

3.85 

31.68 

9.48 

-.01 

8.55 

40.33 

-7.71 

-.07 

.00 

1.20 

2.41 

1.85 

1551 

723 

1258 

5160 

40 

37.39 

260 

13.0 

RAN 

.81 

.66 

-.11 

-.01 

1.56 

68.52 

27.97 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

2.05 

.55 

—  .00 

-1.14-143.68 

-126.15 

.01 

.00 

POWER 

4.48 

40.84 

9.66 

-.32 

8.201029.63 

-264.36 

-.08 

86.71 

1.50 

3k  561 

6.53 

16500 

1501 

1258 

29900 

14100 

1.17 

457 

13.0 

RAN 

1.04 

1.04 

.00 

.00 

1.25 

1.49 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-.47 

1.02 

.84 

-.04 

-.61 

-1.32 

2.39 

.03 

.00 

POWER 

1.15 

4.60 

2.14 

-.00 

1.38 

2.95 

1.59 

-.03 

.00 

1.80 

5.  43 

8.87 

21972 

1571 

1257 

43000 

17900 

1.22 

425 

4.0 

RAM 

1.07 

1.07 

.01 

-.01 

1.24 

1.49 

-.46 

-.00 

.00 

BLEED 

-.51 

1.08 

.«1 

-.01 

-.61 

-1.50 

2.63 

.03 

.00 

POWER 

.89 

3.71 

1.66 

-.00 

1.04 

2.54 

1.12 

-.03 

.00 

2.00 

7.  24i 

10.72 

25892 

1612 

1257 

53600 

20400 

1.27 

397 

4.0 

RAM 

1.08 

1.08 

.00 

-.00 

1.24 

1.50 

-.46 

-.00 

.00 

BLEBD 

-.47 

1.21 

.84 

-.04 

-.58 

-1.56 

2.84 

.03 

.00 

POWER 

.70 

2.96 

1.25 

•*.03 

.79 

2.10 

.82 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  3L089  FEET 


MO 

92/90 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

S 

1.00 

1.28 

1450 

80 

1200 

646 

13.4 

80 

P2 

3 

4.19 

RAM 

1.28 

13.73 

.00 

.05 

1.10 

1.28 

T2 

X 

418 

BLEED 

-1.26 

*48 . 30 

.00 

-.57 

-2.C8 

-1.26 

ERI 

m 

100 

POWER 

-30.74 

-446.00 

.00 

-8.71 

-29.08 

-30.74 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

2790 

-420 

1200 

694 

17.1 

103 

92 

3 

5.55 

RAM 

1.04 

-2.40 

.00 

-.02 

.91 

1.04 

T2 

3 

453 

BLEED 

-.74 

12.52 

.00 

-.45 

-1.68 

-.74 

ERI 

m 

100 

POWER 

-17.98 

63.27 

.00 

-5.27 

-17.85 

-17.98 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

4860 

-950 

1200 

755 

22.4 

135 

P2 

X 

7.89 

RAP 

.94 

-1.14 

.00 

-.04 

.83 

.94 

T2 

3 

503 

BLEED 

-.56 

8.40 

.00 

-.38 

-1.55 

-.56 

ERI 

= 

100 

POWER 

-10.71 

25.74 

.00 

-3.34 

-11.01 

-10.71 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P. a. 13.8  OCTOBER  1964 


STiANOARO  DAY 

PRESSURE 

ALTITUDE 

36089 

FEET 

MO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

8  TANG 

.60 

1.28 

715 

1.20 

715 

67.7 

1630 

180 

252 

13.0 

RAM 

-.54 

.32 

-.54 

.11 

1.87 

6.57 

.30 

.00 

BLE60 

.60 

-.61 

.60 

-.50 

-3.54 

-21.81 

-1.26 

.00 

POM  DR 

7.68 

-8.92 

7.60 

-11.84 

-50.46- 

208.55  - 

30.74 

.00 

.90 

1.619 

685 

1.32 

685 

70.7 

2500 

-290 

254 

13.0 

RAM 

-.36 

.42 

-.36 

.01 

1.60 

-3.81 

.05 

.00 

BLEBD 

.23 

-.80 

.23 

-.30 

-2.98 

18.83 

-.74 

.00 

POMBR 

2.03 

-e.  34 

2.03 

-7.04 

-31.29 

98.18  - 

17.98 

.00 

.20 

2.41 

681 

1.55 

681 

73.5 

4050 

-BIO 

247 

13.0 

RAM 

-.25 

.55 

-.25 

-.03 

1.41 

-1.39 

-.07 

.00 

BLSBO 

.04 

-1.06 

.04 

-.21 

-2.67 

9.91 

-.56 

.00 

POMBR 

-.33 

-7.66 

-.33 

-3.94 

-19.04 

30.75  -10.71 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P«  S  * 16 • 0 
STANDARO  DAT 


OCTOBER  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

.60 

NR 

- 

1.00 

1.28 

1450 

80 

1200 

646 

P2 

* 

4.19 

RAM 

1.26 

14.44 

.00 

•  04 

T2 

418 

BLEED 

-1.18 

-50.89 

.00 

-.55 

ERI 

at 

100 

POWER 

-30.53 

-455.44 

.00 

-8.65 

.90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

1440 

-940 

200 

542 

P2 

* 

5.55 

RAM 

2.64 

1.68 

.00 

.51 

T2 

■ 

453 

BLEED 

-.84 

.38 

.00 

-  .59 

ERI 

IB 

111 

POWER 

-67.89 

-20.88 

.00 

-23.66 

1.20 

NR 

* 

.991 

2.41 

3810 

-1780 

311 

689 

P2 

at 

7.89 

RAM 

1.64 

.01 

1.76 

.25 

T2 

* 

503 

BLEEO 

-.88 

2.52 

-2.16 

-  .63 

ERI 

at 

100 

POWER 

-22.13 

5.84 

-26.18 

-8.30 

PE 

13.4 

1.08 

-2.01 

-28.91 


7.3 
2.33 
-1.72 
-66. 94 

15.5 

1.76 

-2.16 

-26.18 


M2 

80 

1.26 

-1.18 

-30.53 

53 

2.64 
-.84 

-67.89 

105 

1 . 64  . 

-.88 

-22.13 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2  /RO 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

715 

1.20 

715 

67.8 

1630 

180 

252 

13.0 

RAM 

-.54 

.33 

-.54 

.10 

1.88 

6.85 

.28 

.00 

BLEED 

.57 

-.64 

.57 

-.47 

-3.58 

-22.85 

-1.18 

.00 

POWBR 

7.59 

-9.05 

7.59 

-11.77 

-50.64-212.15 

-30.53 

.00 

.90 

1.69 

520 

1.06 

520 

52.0 

530 

-900 

131 

13.0 

RAM 

-.40 

.26 

-.40 

1.16 

4.47 

1.56 

1.73 

.00 

OLE  BO 

.08 

-.17 

.08 

-.59 

-3.17 

.54 

-.84 

.00 

POWER 

-1.15 

-10.93 

-1.15 

-43.74 

-156.83 

-15.29 

-67.89 

.00 

1.20 

2.41 

558 

1.27 

558 

66.9 

2150 

-1660 

193 

13.0 

RAM 

.02 

.69 

.02 

"  .24 

3.01 

-.12 

.67 

.00 

BLEED 

-.37 

-.86 

-.37 

-.32 

-3.77 

2.86 

*  *  88 

.00 

POWER 

-5.34 

-10.39 

-5.34 

-7.95 

-45.51 

8.13 

-22.13 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

oc  in  nrtniiB  1  o  *  * 

_  Z  —  z  ;  ;v  wv  •  w  *  /  vt 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

to 

1.00 

1.28 

2800 

15600 

1.82 

979 

40.4 

148 

2021 

P2 

m 

4.19 

RAM 

1.01 

1  J35 

-.41 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

s 

461 

HIED 

.01 

-1J64 

.87 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

M 

100 

POWER 

-.00 

-1143 

2.09 

.06 

.19 

-.00 

.00 

.<90 

NR 

to 

1.00 

1.69 

5250 

19000 

1.85 

1032 

51.0 

185 

2059 

P2 

to 

5.55 

RAM 

1.01 

1128 

-.33 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

to 

500 

BLEED 

.02 

-1164 

.87 

-.34 

-.97 

.02 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-1.12 

1.65 

.04 

.15 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

to 

.991 

2.41 

9040 

24000 

1.85 

1098 

65.9 

238 

2059 

P2 

to 

7.90 

RAM 

1.02 

1138 

-.42 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

to 

554 

BLEED 

.08 

-1.77 

1.05 

-.26 

-.91 

.08 

-.01 

ERI 

to 

0 

POWER 

-.01 

-159 

1.00 

.04- 

.  14 

-.01 

-.01 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

14800 

28600 

1.75 

1182 

86.4 

312 

2059 

P2 

to 

11.70 

RAM 

1.04 

177 

-.80 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

to 

624 

BLEED 

.09 

-1142 

1.45 

-.27 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

to 

0 

POWER 

-.01 

-168 

.69 

.03 

.12 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

to 

.925 

7.25 

30700 

31500 

1.59 

1345 

134.5 

486 

2059 

P2 

-23.T9 

RAM 

1.08 

168 

-.71 

.00 

1.08 

1.08 

.00 

T2 

to 

774 

BLEED 

.03 

-1194 

2.00 

-.25 

-.94 

.03 

.00 

ERI 

to 

0 

POWER 

-.00 

-157 

.58 

.02 

.09 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P  •  S  c  1  c  0 


nr rnoro 

w w  *  wwrh.n 


l  701 


STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36069  FEET 


MO 

92/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

.60 

1.28 

4.37 

28220 

3439 

RAN 

1.01 

.97 

.01 

BLEEO 

-1.35 

-.80 

-.04 

POWER 

-3.76 

.64 

-.19 

.90 

li  69 

5.45 

35193 

3485 

RAM 

1.01 

.98 

-.01 

BLEED 

-1 .32 

-.80 

-.01 

POWER 

-2.97 

.51 

-.08 

1.20 

2c  41 

6.85 

44420 

3476 

RAM 

1.02 

.99 

—.01 

BLEED 

-1.41 

-.75 

-.03 

POWER 

**2.23 

.41 

-.09 

1.50 

3.57 

8*69 

50000 

3225 

RAN 

1.07 

-.00 

— o64 

BLEED 

-loBB 

.00 

.40 

POWER 

-1.71 

.00 

-.33 

2.00 

7*25 

13.05 

50000 

2532 

RAN 

1.11 

.00 

-.63 

BLEED 

-1.42 

-.00 

.32 

POWER 

-1.14 

.00 

-.22 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1288 

18500 

15700 

1.80 

489 

.00 

1.30 

1.35 

-.41 

.01 

.35 

-1.39 

-1.64 

.86 

.01 

3.63 

-1.17 

-1.37 

2.03 

-.00 

1298 

24600 

19400 

1.82 

480 

-.01 

1.25 

1.32 

-.36 

.01 

.35 

-1.29 

-1.65 

.  88 

.02 

2.91 

-.75 

-.95 

1.48 

-.00 

1330 

33400 

24400 

1.82 

459 

*.01 

1.22 

1.30 

-.33 

.01 

.47 

1.22 

1.70 

.98 

.08 

2.16 

-.51 

-.69 

1.10 

-.01 

1307 

43700 

28900 

1.73 

430 

-.42 

.86 

.77 

-.81 

.Cl 

.71 

-.91 

-1.43 

1.46 

.09 

1.50 

*  .49 

-.74 

.75 

-.01 

1177 

62700 

32000 

1.56 

367 

-.39 

.88 

.69 

-.72 

-.00 

.64 

-.97 

-1.93 

1.98 

.03 

1.00 

-.28 

-.55 

.55 

-.00 

CONFIDENTIAL 


BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

..  /?C4/IS0  FSTIMATED  PERFORMANCE 

ft  Lb  C  L  C  ^  A  I"'  *  ^  W  *  9  *  " 


P.S.  5.0 


OCTOBER  1964 


STANOARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

EN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR  *  1.00 
p 2  *  4.19 
T2  *  461 

ERI  *  100 

1.28 

RAM 

BLEED 

POWER 

2800 

1.01 

.01 

-.00 

10700 

1  441 
-1174 
-1.16 

1.15 

-.43 

1.10 

2.41 

984 

.00 

-.33 

.06 

41.0 

1.01 

-.97 

.19 

148 

1.01 

.01 

-.00 

2021 

.00 

-.01 

-.00 

.90 

NR  *  1.00 
P2  *  5.55 

T 2  *  500 

6RI  *  0 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

5250 

1.01 

.02 

-.00 

12*00 

1  J33 
-1  J79 
-J84 

1.21 

-.35 

1.17 

1.84 

1037 

.00 

-.33 

.04 

51.7 

1.01 

-.96 

.15 

185 

1.01 

.02 

-.00 

2059 
-  •  00 
-.OL 
.00 

1.20 

NR  *  .991 
P2  *  7.90 
X2  *  554 

ERI  »  0 

2.41 

RAM 

BLEED 

POWER 

9030 

1.02 

.09 

-.01 

15600 

1J36 

-1.87 

-152 

1.24 

-.38 

1.36 

1.30 

1102 

-.00 

-.25 

.03 

66.8 

1.02 

-.88 

.13 

238 

1.02 

.09 

-.01 

2059 

.00 

.01 

.00 

1.50 

NR  »  .971 
P2  =11.70 
T2  *  624 

ERI  *  0 

3.57 

RAM 

BLEED 

POWER 

14800 

1.04 

.09 

-.01 

18800 

U30 

-2104 

~i54 

1.28 

-.29 

1.57 

1.16 

1187 

.00 

-.26 

.03 

87.6 

1.04 

-.87 

.12 

312 
1.04 
.09 
—  .01 

2059 

.00 

-.00 

.00 

2.00 

NR  »  .925 
P2  =2-3.79 
T2  *  774 

ERI  *  0 

7.25 

RAM 

BLEED 

POWER 

30700 

1.08 

.03 

-.00 

24700 

1.44 

-2.65 

-.31 

1.37 
-.38 
2. IB 
.76 

1350 

.00 

-.24 

.02 

136.4 

1.08 

-.93 

.06 

486 

1.08 

.03 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

10-30 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 

GENERA).  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY 

*  40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

36089 

FEET 

HO 

P27P0 

P8/P0 

WET 

re 

A8 

FGB 

FNB 

SFC8 

W2K 

BTANG 

.60 

U  28 
RAN 
SLEBD 
POWER 

4o55 

1 .01 
-1.32 
'•3 .53 

12366 

1.01 

-.67 

1.24 

2021 

.00 

-oOl 

-.00 

917 

.00 

.32 

3.46 

13700 

1.28 

-1.34 

-.94 

1C  700 
1.35 
-1.69 
-1.18 

1.13 

-.37 

1.05 

2.44 

489 

.01 

.01 

-.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

o  90 

Ik,  69 
RAN 
BLEED 
POWER 

5.69 

1.01 

-1.30 

~2o8  0 

15503 

1.01 

-.65 

.99 

2059 

-.00 

-.01 

.00 

926 

.00 

.32 

2.75 

18300 

1.24 

-1.27 

-.63 

13100 

1.33 

-1.79 

-.88 

1.19 

-.35 

1.18 

1.88 

479 

.01 

.02 

-.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

1.20 

2«4t 

RAN 

•BLEED 

POWER 

7.15 

1.02 

-1.35 

-2.12 

19288 

1.01 

-.54 

.78 

2059 

.00 

.01 

.00 

949 

"T.00 

.44 

2.07 

24800 

1.22 

-1.17 

-.41 

15800 
1.33 
-1.89 
—  .  64 

1*22 

-.34 

1.38 

1.43 

458 

.01 

.09 

—  o  0  i 

13.0 

.00 

.00 

.00 

1.50 

3o  5? 

RAN 

•BLEED 

POWER 

9.05 
1.04 
-1 .31 
-1.60 

24101 

1.04 

-.53 

.61 

2059 

.00 

-.00 

.00 

979 

.00 

.40 

1.56 

33900 

1.21 

-1.12 

-.27 

19100 
1.35 
—  2 . 06 
-.47 

1.26 

-.33 

1.58 

1.09 

430 

.01 

.09 

-.01 

13.0 

.00 

.00 

.00 

2.00 

7k,  25 

RAN 

BLEED 

POWER 

13.45 

1.03 

-1.39 

-1.11 

33819 

1.08 

-.55 

.44 

2059 

.00 

-.01 

.00 

1021 

■*.00 

.42 

1.09 

55800 

1.23 

-1.15 

-.14 

25100 

1.40 

-2.60 

-.32 

1.35 

-.34 

2.13 

.76 

366 

-.00 

.03 

-.00 

4.0 
.  00 
.00 
.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

2720 

7620 

1.06 

933 

35.5 

143 

1570 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.01 

1.59 

-.58 

.00 

1.03 

1.01 

.04 

T2 

3 

461 

BLEED 

.02 

-1.28 

1.62 

-.21 

-.70 

.02 

.57 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.05 

5.88 

4.68 

.65 

2.72 

-.05 

5.75 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

5020 

9010 

1.13 

986 

44.5 

177 

1624 

P2 

* 

5.55 

RAM 

1.01 

1.49 

-.52 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

M 

500 

BLEED 

.03 

-1.16 

1.79 

-.16 

-.62 

.03 

.73 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.12 

5.14 

3.63 

.52 

2.15 

-.12 

4.75 

1.20 

NR 

3 

.991 

2.41 

8570 

11200 

1.19 

1057 

58.0 

226 

1694 

P2 

= 

7.90 

RAM 

1.02 

1.47 

-.49 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

3 

554 

BLEED 

.05 

-1.36 

1.93 

-.18 

-.64 

.05 

.65 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.13 

4.39 

2.65 

.40 

1.63 

-.13 

3.73 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATE!)  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

3o  35 

8103 

1570 

1044 

10500 

7830 

1.03 

474 

16.0 

RAM 

1 . 06 

1.06 

.04 

-.03 

1.40 

1.54 

-.51 

.01 

.00 

BLEED 

-.70 

.30 

.57 

.03 

-.92 

-1.24 

1.57 

.02 

.00 

POWER 

3.02 

10.68 

5.75 

.  11 

4.14 

5.60 

4.96 

-.05 

.00 

.90 

1.69 

4.20 

10182 

16  24 

1045 

14200 

9190 

1.11 

459 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

-.00 

-.00 

1.30 

1.46 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-.52 

.60 

.73 

—  o  04 

-.72 

-1.13 

1.76 

.03 

.00 

POWER 

»%55 

8.88 

4.75 

-.04 

3.21 

5.03 

3.74 

-.12 

.00 

1.20 

2.41 

5.49 

13310 

1694 

1045 

19900 

11400 

1.17 

434 

13.0 

RAM 

1.02 

1.01 

-.00 

.00 

1.26 

1.43 

-.45 

.01 

-4.62 

BLEED 

-.60 

.54 

.65 

.01 

-.73 

-1.32 

1.89 

.05 

.00 

POWER 

1.92 

7.13 

3.73 

.02 

2.38 

4.26 

2.77 

-.13 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P,S,  7,9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALT ITUOE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

2600 

6460 

1.05 

905 

32.6 

137 

1437 

P2 

X 

4.19 

RAM 

1.01 

1.55 

-.71 

-.01 

.98 

1.01 

-.08 

T2 

SS 

461 

BLEED 

.03 

-1.20 

1.78 

-.17 

-.63 

.03 

.70 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.12 

6.74 

5.11 

.60 

2.93 

-.12 

6.39 

.90 

NR 

2 

1.00 

1.69 

4740 

7350 

1.12 

954 

40.1 

167 

1477 

P2 

= 

5.55 

RAM 

1.01 

1.56 

-.61 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

500 

BLEED 

.04 

-1.38 

1.91 

-.18 

-.65 

.04 

.63 

ERI 

St 

0 

POWER 

-.14 

6.39 

4.00 

.54 

2.46 

-.14 

5.50 

1.20 

NR 

JE 

.991 

2.41 

7660 

7820 

1.20 

1003 

48.4 

202 

1470 

P2 

a 

7.90 

RAM 

1.02 

1.59 

-.62 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

s 

554 

BLEED 

.03 

-1.72 

2.23 

-.20 

-.69 

.03 

.55 

ERI 

x 

0 

POWER 

-.09 

6.24 

3.02 

.47 

2.12 

-.09 

4.60 
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GENERAL  ELECTRIC  GFA/.ISG  ESTIMATED  opocnDUAwre 


P.S.  7.9 


0CT08ER  1964 


MO 

.60 

.90 

1.20 


STANDARD 

DAY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

36089 

FEET 

P2/P0 

P8/P0 

WET 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.28 

2.98 

6762 

1437 

1068 

9220 

6620 

1.02 

454 

16.0 

RAM 

.91 

s  89 

-.08 

.01 

1.33 

1.45 

-.61 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.55 

.70 

.02 

-.81 

-1.15 

1.72 

.03 

.00 

POWER 

3.43 

11.99 

6.  39 

-.  12 

4.67 

6.55 

5.30 

-.12 

.00 

1.69 

3.68 

8262 

14  77 

1068 

12200 

7510 

1.10 

433 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.33 

1.54 

-.58 

.01 

.00 

BLEEO 

-.61 

.50 

.63 

.00 

-.81 

-1.35 

1.89 

.04 

.00 

POWER 

3.02 

10.53 

5.50 

-.12 

3.81 

6.30 

4.09 

-.14 

.00 

2.41 

4.44 

9390 

1470 

1068 

15600 

7980 

1.18 

389 

16.0 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

-.00 

1.30 

1.57 

-.60 

.01 

.00 

BLEED 

-.67 

.45 

.55 

.00 

-.85 

-1.69 

2.20 

.03 

.00 

POWER 

2.54 

9.37 

4.60 

-.09 

3.10 

6.16 

3.09 

-.09 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

L  .00 

1.28 

2580 

6320 

1.05 

901 

32.2 

136 

1423 

P2 

a 

4.19 

RAM 

1.01 

1.56 

-.72 

-.01 

.99 

1.01 

-.07 

T2 

a 

461 

BLEED 

.04 

-1.22 

1.79 

-.17 

-.63 

.04 

.69 

ERI 

sc 

0 

POWER 

-.13 

6.66 

5.03 

.59 

2.88 

-.13 

6.26 

.90 

NR 

« 

1.00 

1.69 

4680 

6460 

1.09 

953 

39.9 

165 

1351 

P2 

a 

5.55 

RAM 

1.01 

1.65 

-.71 

.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

* 

500 

BLEED 

.06 

-1.47 

2.12 

-.20 

-.64 

.06 

.62 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.20 

7.03 

4.28 

.64 

2.57 

-.20 

5.78 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

7520 

7350 

1.21 

995 

47.0 

198 

1437 

P2 

2 

7.90 

RAM 

1.02 

1.61 

-.65 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

= 

554 

BLEED 

.03 

-1.79 

2.29 

-.21 

-.70 

.03 

.54 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.08 

6.40 

3.04 

.48 

2.16 

-.08 

4.63 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRtSSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.94 

6618 

1423 

1070 

9070 

6480 

1.02 

451 

16.0 

RAM 

.91 

.90 

-.07 

.01 

1.34 

1.47 

-.62 

.01 

.00 

BLEED 

-.58 

.54 

.69 

.02 

-.83 

-1.17 

1.74 

.04 

.00 

POWER 

3.13 

11.82 

6.26 

-.03 

4.49 

6.32 

5.36 

-.13 

.00 

.90 

1.69 

3.45 

7052 

1351 

1070 

11300 

6600 

1.07 

427 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

.00 

-.00 

1.35 

1.60 

-.65 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.60 

.62 

-.01 

-.81 

-1.43 

2.07 

.06 

.00 

POWER 

3.02 

11.47 

5.78 

-.06 

3.93 

6.85 

4.46 

-.20 

.00 

1.20 

2.41 

4.30 

8872 

1437 

1070 

15000 

7510 

1.18 

381 

16.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

-.00 

1.31 

1.59 

-.63 

.01 

.00 

BLEED 

-.68 

.43 

.54 

.00 

-.87 

-1.77 

2.26 

.03 

.00 

POWER 

2.44 

9.55 

4.63 

.01 

3.11 

6.30 

3.13 

-.08 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  196* 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

— 

1.00 

1.28 

2370 

4360 

1.03 

866 

28.3 

125 

P2 

S 

4.19 

RAM 

1.01 

1  J86 

-1.05 

-.01 

.99 

1.01 

T2 

3 

461 

BLEED 

.04 

- 1148 

2.25 

-.19 

-.63 

.04 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.26 

10113 

6.65 

.95 

3.76 

-.26 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

4100 

4100 

1.15 

898 

32.3 

144 

P2 

a 

5.55 

RAM 

1.01 

1 187 

-1.08 

-.01 

.99 

1.01 

T2 

3 

500 

BLEED 

.03 

-1J92 

2.70 

-.20 

-.67 

.03 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.13 

11J00 

4.87 

.76 

3.39 

-.13 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

6350 

4020 

1.33 

931 

36.3 

167 

P2 

X 

7.90 

RAM 

1.02 

1 J98 

-1.10 

-.00 

1.02 

1.02 

T2 

3 

554 

BLEED 

.01 

-2J28 

3.23 

-.15 

-.66 

.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.04 

11134 

2.78 

.48 

2.91 

-.04 

1.50 

NR 

3 

.971 

3.57 

14900 

15200 

1.25 

1172 

82.9 

313 

P2 

= 

11.70 

RAM 

1.04 

1«38 

-.37 

.00 

1.04 

1.04 

T  2 

= 

624 

BLEED 

.04 

-1145 

2.05 

-.18 

-.65 

.04 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.05 

2186 

1.70 

.22 

1.05 

-.05 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.25 

30700 

21400 

1.36 

1341 

132.0 

486 

P2 

3  j 

23.79 

RAM 

1.08 

1148 

-.43 

.00 

1.08 

1.08 

T2 

X 

774 

BLEED 

.02 

-2.01 

2.49 

-.21 

-.73 

.02 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

2105 

.88 

.13 

.62 

-.02 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9 oO  UCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  360RC  FFFT 


MO 

te/uo 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FG8 

FNB 

SFC8 

W2K 

STANG 

.60 

1.28 

2.41 

4490 

1160 

1095 

6880 

4510 

1.00 

413 

16.0 

RAN 

.94 

.91 

-.06 

it. 00 

1.45 

1.69 

-.85 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.72 

.68 

*•01 

-.88 

-1.37 

2.13 

.04 

.00 

POWER 

4.01 

17.01 

8.37 

.02 

6.17 

9.55 

7.22 

-.26 

.00 

.90 

r.  69 

2.73 

4717 

1155 

1095 

8310 

4210 

1.12 

374 

16.0 

RAN 

.93 

.09 

-•*06 

.00 

1.38 

1.74 

-.93 

.01 

.00 

BLEED 

-.61 

.71 

.61 

•*.00 

-.92 

-1.84 

2.62 

.03 

.00 

POWER 

3.60 

16.08 

7.27 

*.02 

5.27 

10.53 

5.33 

-.13 

.00 

1.20 

2.  41 

3o20 

5343 

1 1)91 

1095 

10500 

4100 

1.30 

322 

16.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

.01 

1.38 

1.94 

-1.06 

.01 

.00 

BLEED 

-.62 

.84 

.66 

*.02 

-.87 

-2.23 

3.17 

.01 

.00 

POWER 

3.19 

14.26 

6.05 

.03 

4.34 

11.12 

3.00 

-.04 

.00 

1.50 

3k  57 

7-47 

19089 

1789 

1095 

30400 

15500 

1.23 

431 

13.0 

RAN 

1.04 

1.04 

.00 

.00 

1.23 

1.42 

-.41 

.01 

.00 

BLEED 

-.61 

.56 

.62 

.01 

-.72 

-1.46 

2.06 

.04 

.00 

ROWER 

1.21 

4.62 

2.27 

*.00 

1.44 

2.88 

1.68 

-.05 

.00 

2.00 

n  25 

11.95 

29110 

1890 

1094 

52500 

21800 

1.34 

367 

4.  Q 

RAN 

1  JOB 

1.08 

.00 

-.00 

1.23 

1.45 

-.40 

-.00 

.00 

BLEED 

-J73 

.41 

•  48 

.03 

-.80 

-1.97 

2.45 

.02 

.00 

POWER 

.69 

2.97 

1.31 

.03 

.83 

2.03 

.90 

-.02 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G.  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r.S.ii.U  UCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  AITTTUOF  36089  FEET 


MO 

P2./P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

a 

1.00 

1.28 

1660 

690 

2.37 

752 

16.7 

88 

829 

P2 

» 

4.19 

RAM 

1.02 

2k  87 

-3.15 

-.03 

.87 

1.02 

-.39 

T2 

461 

BLEED 

.01 

-3*79 

5.65 

-.16 

-.62 

.01 

.79 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.10 

42*81 

-5.57 

1.15 

6.40 

-.10 

12.58 

.90 

NR 

s 

1.00 

1.69 

2850 

-10- 

177.715 

780 

18.5 

100 

776 

P2 

s 

5.55 

RAM 

1.02 

-224il2 

18.38 

-.02 

.90 

1.02 

-.29 

T2 

SB 

500 

BLEED 

.02 

418  J81 

-57.23 

-.16 

-.63 

.02 

.72 

ERI 

5* 

0 

POWER 

-.11-4179.48 

-604.97 

1.02 

6.03 

-.11 

11.83 

1.20 

NR 

3 

.991 

2.41 

4510 

-720 

-1.700 

813 

20.6 

119 

759 

P2 

S 

7.90 

RAM 

1.02 

-1  J92 

1.87 

-.02 

.93 

1.02 

-.24 

T2 

3 

554 

BLEED 

.01 

6*27 

-3.44 

-.17 

-.69 

.01 

.61 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.05 

-54m 

120.64 

.90 

5.75 

-.05 

11.03 

1.50 

NR 

S 

.971 

3.57 

14900 

11700 

1.28 

1158 

78.5 

314 

1556 

P2 

3  ' 

11.70 

RAM 

1.04 

1.45 

-.49 

-.00 

1.C3 

1.04 

-.02 

T2 

m 

624 

BLEED 

.03 

-1*28 

2.56 

-.09 

-.54 

.03 

.91 

ERI 

■m 

0 

POWER 

-.05 

3470 

1.71 

.23 

1.15 

-.05 

2.50 

o 

c 

• 

NR 

3 

.925 

7.25 

30800 

16100 

1.40 

1329 

125.1 

487 

1662 

P2 

» ; 

23.79 

RAM 

1.08 

1161 

-.57 

.00 

1.C8 

1.08 

.00 

T2 

X 

774 

BLEED 

.02 

-1.98 

3.18 

-.12 

-.61 

.02 

.74 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

2 148 

.81 

.09 

.64 

-.01 

1.33 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  36089  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

ll  28 

1.39 

1622 

829 

1258 

2550 

880 

1.83 

290 

13.0 

RAN 

.46 

.16 

-.39 

.01 

1.49 

2.39 

-2.53 

.02 

.00 

BLEED 

-;32 

1.54 

.79 

*f.Q3 

-1.04 

-3.03 

4.79 

.01 

.00 

POWBR 

3.80 

36.63 

12.58 

*>.ll 

11.92 

34.49 

2.20 

-.10 

.00 

.90 

1.69 

1.4B 

1393 

776 

1257 

3060 

210 

6.78 

260 

13.0 

RAN 

.57 

.20 

-.29 

-4.00 

1.56 

9.08 

-16.27 

.02 

.00 

BLEBO 

-.37 

2.02 

.72 

■4.04 

-1.07 

-16.13 

23.95 

.02 

.00 

POWBR 

3.95 

43.23 

11.83 

.14 

10.76 

161.67 

-90.50 

-.11 

.00 

1.20 

2.41 

1.64 

1223 

759 

1259 

4020 

-500 

-2.465 

229 

13.0 

RAH 

.64 

.13 

-.24 

.02 

1.49 

-2.80 

2.56 

.02 

.00 

BLEED 

-.45 

2.B1 

.61 

■*.05 

-1.10 

9.01 

-5.73 

.01 

.00 

POWER 

4.136 

52.52 

11.03 

■».23 

9.70 

-79.00 

157.71 

-.05 

•  00 

1*50 

3k  SfT 

5.99 

14955 

1556 

1258 

26900 

12100 

1.24 

432 

13.0 

RAN 

1.01 

l.OC 

-.02 

.02 

1.25 

1.50 

-.55 

.01 

.00 

BLEED 

-.41 

1.23 

.91 

-.05 

-.56 

-1.29 

2.58 

.03 

.00 

POWER 

1.41 

5.48 

2.50 

**•07 

1.64 

3.72 

1.69 

-.05 

.00 

2.00 

7.26 

9.62 

22506 

1662 

1257 

47200 

16400 

1.37 

367 

4.0 

RAN 

1.08 

1.08 

.00 

-.00 

1.25 

1.57 

-.53 

-.00 

.00 

BLEBO 

-.58 

1.11 

.74 

.01 

-.66 

-1.94 

3.13 

.02 

.00 

POWBR 

.67 

3.3:3 

1.33 

.05 

.83 

2.43 

.86 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

3 

1.00 

1.28 

1820 

10200 

1.80 

891 

26.3 

101 

1841 

P2 

- 

2.73 

RAM 

1.01 

1.35 

-.43 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

X 

418 

BLEED 

.01 

-1*64 

.87 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

* 

100 

POWER 

-.00 

-2*25 

3.28 

.09 

.32 

-.00 

.00 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

3480 

13400 

1.82 

964 

34.9 

129 

1989 

P2 

3 

3.62 

RAM 

1.01 

1.28 

-.34 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

3 

453 

BLEED 

.01 

-1.65 

.88 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

3 

100 

POWER 

-.00 

-1A69 

2.45 

.06 

.22 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

6140 

18100 

1.80 

1035 

46.9 

170 

2059 

P2 

3 

5.14 

RAM 

1.02 

1433 

-.37 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.02 

-1 .70 

.93 

-.34 

-.97 

.02 

.00 

ERI 

- 

0 

POWER 

-.00 

-178 

1.34 

.05 

.16 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

S 

.971 

3.56 

10200 

23400 

1.79 

1112 

62.2 

225 

2059 

P2 

3 

7.62 

RAM 

1.04 

1127 

-.27 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

X 

566 

BLEED 

.08 

—  1.66 

.95 

-.26 

-.90 

.08 

.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

-161 

1.06 

.04 

.17 

-.02 

-.00 

1.80 

NR 

3 

.945 

5.43 

16200 

28800 

1.74 

1204 

82.8 

299 

2059 

P2 

3 

11.61 

RAM 

1.07 

J76 

-.79 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

3 

643 

BLEED 

.08 

-1*45 

1.48 

-.27 

-.90 

.08 

-.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-182 

.82 

.03 

.13 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.24 

21500 

30300 

1.65 

1269 

99.0 

358 

2059 

P2 

3 

15.48 

RAM 

1.09 

*64 

-.66 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.05 

-1.52 

1.55 

-.24 

-.93 

.05 

.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

-.60 

.60 

.02 

.11 

-.00 

.00 

2.30 

NR 

3 

.893 

11.2 

32200 

31200 

1.60 

1374 

128.8 

465 

2059 

P2 

3 

23.90 

RAM 

1.12 

.48 

-.49 

-.00 

1*12 

1.12 

.00 

T2 

3 

802 

BLEED 

.03 

-1.77 

1.82 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

-.55 

.56 

.02 

.10 

-.00 

.00 

2.45 

NR 

3 

.876 

13.9 

38900 

31600 

1.58 

1430 

145.9 

528 

2059 

P2 

3 

29.64 

RAM 

1.14 

468 

-.70 

-.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

3 

857 

BLEED 

.02 

-2119 

2.27 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

-.52 

.53 

.01 

.09 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P„Si„  l.n  OCTOBER.  1964 

9TANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

0 

P8/P0 

W,:T 

Tfl 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

lb  28 

4.34 

18246 

3217 

1303 

12100 

10300 

1.78 

487 

13.0 

RAM 

1.01 

.95 

.01 

*.00 

1.30 

1.36 

-.44 

.02 

.00 

BLEBD  -1.35 

-.79 

-.05 

.34 

-1.39 

-1.64 

.87 

.01 

.00 

PQNBR  -6.08 

1.00 

-.27 

5.90 

-1.87 

-2.21 

3.23 

-.00 

.00 

•  "90 

1.69 

5.77 

^4394 

3407 

1294 

17200 

13700 

1.78 

488 

13.0 

RAM 

1.01 

.96 

.01 

.00 

1.25 

1.31 

-.37 

.02 

.00 

BLEBO  -1.35 

-.79 

-.05 

.34 

-1.32 

-1.66 

.88 

.01 

.00 

POWBR  -4.38 

;74 

-.26 

4.22 

-1.14 

-1.43 

2.19 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

7.69 

32462 

3484 

1299 

24400 

18300 

1.77 

478 

4.0 

RAM 

1.02 

.98 

.02 

.01 

1.23 

1.29 

-.33 

.01 

.00 

BLEBO  -1.32 

-.79 

-.06 

.32 

-1.25 

-1.68 

.91 

.02 

.00 

POWER  -3.22 

.56 

-.21 

3.09 

-.72 

-.96 

1.52 

-.00 

.00 

1.50 

3b  561 

9.85 

41833 

3479 

1338 

33800 

23600 

1.77 

453 

4.0 

RAN 

1.04 

1.01 

-.02 

*•01 

1.21 

1.28 

-.28 

.01 

.00 

BLEED  -1.37 

-.73 

-.02 

.45 

-1.15 

-1.68 

.97 

.08 

.00 

P0W8R  -2.33 

.45 

-.08 

2.26 

-.43 

-.60 

1.06 

-.02 

.00 

i.«o 

5b  43 

12.66 

50000 

3320 

1341 

45300 

29100 

1.72 

422 

.0 

RAM 

1.10 

.00 

-.64 

-.42 

.85 

.73 

-.76 

•  01 

.00 

BLEBO  -i;37 

.00 

.39 

.69 

-.87 

-1.40 

1.43 

.08 

.00 

POWBR  -1.84 

-.00 

-.36 

1.61 

-.47 

-.73 

.73 

-.01 

.00 

2.00 

Tb  24 

14.93 

50000 

3017 

1284 

52200 

30700 

1.63 

395 

.0 

RAM 

1.12 

.00 

-.68 

+.43 

.85 

.69 

-.71 

.01 

.00 

BLEBD  -1.46 

.00 

.40 

.75 

-.90 

-1.56 

1.60 

.05 

.00 

ROWBR  -1.56 

.00 

-.32 

1.37 

-.38 

-.65 

.66 

-.00 

.00 

2.30 

11.2 

19.03 

50000 

2613 

1206 

64200 

32000 

1.56 

356 

.0 

RAM 

1.16 

.00 

-.78 

+.47 

.82 

.52 

-.54 

.00 

.00 

BLEBO  -1.45 

.00 

.42 

.71 

-.88 

-1.80 

1.85 

.03 

.00 

POWBR  -1.20 

.00 

-.26 

1.03 

-.28 

-.56 

.57 

-.00 

.00 

2.46 

13.9 

21.38 

50000 

2485 

1182 

71500 

32600 

1.54 

336 

.0 

RAM 

1.17 

.00 

-.56 

+  .35 

.95 

.72 

-.75 

.00 

.00 

BLEBO  *1.62 

.00 

.28 

.79 

-.99 

-2.18 

2.26 

.02 

.00 

POWBR  -1.05 

.00 

-.21 

.92 

-.23 

-.50 

.50 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S.  2.0 


OCTOBER  1 96 A 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

450C0 

FEET 

MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

9 

1.00 

1.28 

1820 

9370 

1.58 

892 

26.4 

101 

1841 

P2 

SR 

2.73 

RAM 

1.01 

L 138 

-.45 

-.00 

1.C1 

1.01 

-.00 

T2 

a 

418 

BLEED 

.01 

-1168 

.94 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERI 

- 

100 

POWER 

-.00 

-2.39 

3.58 

.09 

.31 

-.00 

-.01 

.90 

NR 

as 

1.00 

1.69 

3480 

12400 

1.61 

965 

35.0 

129 

1989 

P2 

» 

3.62 

RAM 

1.01 

1128 

-.33 

-.00 

l.Cl 

1.01 

.00 

T2 

* 

453 

BLEED 

.01 

-1.6? 

.92 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

m 

100 

POWER 

-.00 

-1169 

2.58 

.06 

.22 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

» 

.991 

2.41 

6140 

16300 

1.63 

1036 

47.1 

170 

2059 

P2 

X 

5.14 

RAM 

1.02 

1128 

-.31 

.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.02 

-1.75 

1.01 

-.34 

-.97 

.02 

.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-.76 

1.41 

.05 

.16 

-.00 

.01 

1.50 

NR 

* 

.971 

3.56 

10200 

21000 

1.63 

1113 

62.3 

225 

2059 

P2 

* 

7.62 

RAM 

1.04 

1130 

-.31 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

m 

566 

BLEED 

.08 

-1.74 

1.08 

-.26 

-.89 

.08 

.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.02 

-.58 

1.10 

.04 

.17 

-.02 

-.00 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

16200 

26800 

1.65 

1205 

83.0 

299 

2059 

P2 

9 

11,61 

RAM 

1.07 

1132 

-.30 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

9 

643 

BLEED 

.08 

-1.85 

1.19 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

9 

0 

POWER. 

-.01 

-.46 

•  86 

.03 

.13 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

* 

.925 

7.24 

21500 

30300 

1.65 

1270 

99.3 

358 

2059 

P2 

9 

15.48 

RAM 

1.09 

195 

-.47 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

M 

702 

BLEED 

.05 

-1.52 

1.55 

-.24 

-.92 

.05 

.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-.60 

.60 

.02 

.11 

-.00 

.00 

2.  30 

NR 

9 

.893 

11.2 

32200 

31300 

1.60 

1376 

129.2 

465 

2059 

P2 

9 

23,90 

RAM 

1.12 

148 

-.49 

.00 

1.12 

1.1 2 

.00 

T2 

9 

802 

BLEED 

.03 

-1.77 

1.82 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

- 

0 

POWER 

-.00 

-*55 

.55 

.02 

.09 

-.00 

.00 

2.45 

NR 

at 

.876 

13.9 

38900 

31600 

1.58 

1431 

146.4 

528 

2059 

P2 

9 

29.64 

RAM 

1.14 

168 

-.70 

.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

9 

857 

BLEED 

.02 

-2il9 

2.26 

-.18 

-.94 

.02 

-.Cl 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-.52 

.53 

.01 

.09 

-.00 

.00 

I 


I 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GEA/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

2.0 

OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY 

PRES 

SORE  AL 

TITUOE  45000  FEET 

HO 

P2/ PO  P8/P0 

WFT 

T0 

AS 

FOB 

FNB 

SFC0 

W2K 

BTANG 

.60 

It  28  4.38 

14807 

2846 

1201 

11300 

9450 

1.57 

487 

13.0 

RAM  1.02 

.96 

-.01 

*.01 

1.29 

1.35 

-.42 

.02 

.00 

BLEED  -1.34 

-.77 

-.01 

.34 

-1.37 

-1.63 

.89 

.01 

.00 

POWER  -5.98 

1.16 

-.12 

5.79 

-1.74 

-2.08 

3.26 

-.00 

.00 

.190 

1.69  5.84 

19961 

3030 

1193 

16000 

12500 

1.59 

488 

13.0 

RAM  1.02 

.97 

-.00 

-.00 

1.24 

1.31 

-.36 

.02 

.00 

BLEED  -1.34 

-.77 

-.02 

.34 

-1.30 

-1.66 

.91 

.01 

.00 

POWBR  -4.33 

.  86 

-.14 

4. 16 

-1.05 

-1.34 

2.22 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  7.77 

26634 

3100 

1198 

22B00 

16700 

1.60 

478 

4.0 

RAH  1.02 

.99 

-.00 

.00 

1.21 

1.28 

-.31 

.01- 

45.00 

BLEED  -1.31 

-.77 

-.02 

.33 

-1.23 

-1.69 

.94 

.02 

.00 

POWBR  -3.18 

.65 

-.09 

3.06 

-.64 

-.87 

1.53 

-.00 

*00 

1.50 

3.56  9.96 

34231 

3090 

1231 

31400 

21300 

1.61 

453 

4.0 

RAH  1.04 

1.01 

-.02 

-.01 

1.20 

1.28 

-.28 

.01 

.00 

BLEED  -1.36 

-.69 

-.00 

.44 

-1.13 

-1.71 

1.05 

.08 

.00 

POWBR  -2.29 

.51 

-.04 

2.23 

-.40 

-.58 

1.10 

-.02 

.00 

1.80 

5k  43  12.77 

44066 

3079 

1272 

43300 

27100 

1.63 

421 

.0 

RAN  1.07 

1.05 

-.01 

-.01 

1.21 

1.30 

-.27 

.01 

.00 

BLEED  -l;34 

-.69 

-.02 

•  41 

-1.11 

-1.83 

1.17 

.08 

.00 

POWER  -1.82 

.40 

-.11 

1.74 

-.32 

-.50 

.90 

-.01 

.00 

2.00 

Tk24t  15.01 

50000 

3018 

2278 

52300 

30700 

1.63 

395 

.0 

RAN  1.11 

.50 

-.37 

-.23 

1.03 

.98 

-.50 

.01 

.00 

BLEED  -1.45 

.00 

.40 

.74 

-.89 

-1.55 

1.59 

.05 

.00 

POWBR  -1.55 

.00 

-.32 

1.36 

-.38 

-.65 

.65 

-.00 

.00 

2.30 

11.2  19.13 

50000 

2614 

1201 

64300 

32000 

1.56 

356 

.0 

RAM  1.16 

.00 

-.78 

■*.4? 

.82 

.53 

-.54 

-.00 

.00 

BLEBO  -1.43 

.00 

.42 

.69 

-.88 

-1.80 

1.85 

.03 

.00 

POWBR  -1.20 

-.00 

-.25 

1.03 

-.28 

-.56 

.56 

-.00 

.00 

2.45 

13.9  21.49 

50000 

2487 

1176 

71500 

32600 

1.53 

336 

.0 

RAM  1.17 

.00 

-.55 

-.35 

.95 

.72 

-.75 

-.00 

.00 

BLEBO  -1.62 

.00 

•  28 

.79 

-.98 

-2.18 

2.25 

.02 

.00 

POWER  -1.05 

.00 

-.21 

.92 

-.23 

-.50 

.50 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

* 

1.00 

1.28 

1820 

8170 

1.39 

893 

26.4 

101 

1841 

P2 

* 

2.73 

RAM 

1.01 

1.43 

-.49 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

at 

418 

BtEEO 

.01 

-1*72 

1.02 

-.33 

-.98 

.01 

.00 

ERl 

M 

100 

POWER 

-.00 

-1168 

3.14 

.09 

.32 

-.00 

.00 

.90 

NR 

m 

1.00 

1.69 

3460 

10900 

1.42 

966 

35.1 

129 

1989 

P2 

m 

3.62 

RAM 

1.01 

1134 

-.38 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

m 

453 

BLEED 

.01 

-1.73 

1.02 

-.33 

-.98 

.01 

.01 

ERI 

M 

100 

POWER 

-.00 

-1130 

2.37 

.06 

.22 

-.00 

.00 

o 

CM 

€ 

NR 

n 

.991 

2.41 

6140 

14300 

1.45 

1038 

47.2 

170 

2059 

P2 

* 

5.14 

RAM 

1.02 

1127 

-.29 

.CO 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

503 

BLEED 

.02 

-1*74 

1.03 

-.34 

-.97 

.02 

-.01 

ERI 

u 

0 

POWER 

-.00 

-.92 

1.71 

.05 

.16 

-.00 

.00 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

10100 

18100 

1.47 

1114 

62.5 

225 

2059 

P2 

m 

7.62 

RAM 

1.04 

1*36 

-.36 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

m 

566 

BLEEO 

.09 

-1.84 

1.24 

-.25 

-.88 

.09 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

-.62 

1.24 

.04 

•  16 

-.02 

-.00 

i.eo 

NR 

u 

•  945 

5.43 

16200 

22700 

1.50 

1206 

83.3 

299 

2059 

P2 

m 

11.61 

RAM 

1.07 

1130 

-.27 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

•  08 

-1*95 

1.35 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

m 

0 

POWDER 

-.01 

-.52 

1.01 

.03 

.13 

-.01 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

21500 

26000 

1.52 

1271 

99.7 

358 

2059 

P2 

m 

15.48 

RAM 

1.09 

1.36 

-.30 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

m 

702 

BLEEO 

•  05 

-2.12 

1.51 

-.24 

-.92 

.05 

.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-.43 

.84 

.03 

.11 

-.01 

.00 

2.30 

NR 

M 

.893 

11.2 

32200 

31000 

1.58 

1377 

129.6 

465 

2059 

P2 

•23.90 

RAM 

1.12 

1*33 

-.23 

.00 

1.12 

1.12 

.00 

T2 

a 

802 

BLEED 

.03 

-2131 

1.68 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-134 

.68 

.02 

.09 

-.00 

-.00 

2.45 

NR 

m 

.876 

13.9 

38900 

31900 

1.57 

1432 

146.8 

528 

2059 

P2 

>29.64 

RAM 

1.14 

170 

-.72 

.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

m 

857 

BLEEO 

.02 

-2.20 

2.27 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.53 

.54 

.01 

.09 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

3.0 

OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28  4.44 

11348 

2353 

1066 

10100 

8320 

1.36 

487 

13.0 

RAM  1.01 

.98 

.01 

.00 

1.30 

1.36 

-.41 

.02 

.00 

BLEED  -1.32 

-.73 

-.02 

.32 

-1.37 

-1.67 

.96 

.01 

.00 

POWER  -5.83 

1.44 

-.12 

5.63 

-1.69 

-2.06 

3.53 

-.00 

.00 

.90 

1.69  5.91 

15501 

2534 

1066 

14500 

11000 

1.41 

488 

13.0 

RAM  1.01 

.99 

.01 

.00 

1.24 

1.32 

-.35 

.02 

.00 

BLEED  -1.33 

-.73 

-.01 

.33 

-1.29 

-1.70 

.99 

.01 

.00 

POWER  -4.23 

1.05 

-.10 

4.07 

-.99 

-1.30 

2.37 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  7.87 

20772 

2612 

1076 

20700 

14500 

1.43 

478 

13.0 

RAM  1.02 

1.00 

.00 

.00 

1.21 

1.29 

-.31 

.01 

.00 

RLEBD  -1.32 

-.74 

-.02 

.33 

-1.22 

-1.75 

1.04 

.02 

.00 

POWER  -3.12 

.79 

-.05 

3.03 

-.59 

-.84 

1.64 

-.00 

.00 

1.50 

3k 56  10.09 

26586 

2603 

1105 

28500 

18300 

1.45 

453 

4.0 

RAM  1.04 

1.02 

-.01 

-.01 

1.20 

1.29 

-.29 

.01 

.00 

BLEED  -1.34 

-.64 

.01 

.44 

-1.11 

-1.78 

1.17 

.09 

.00 

POWER  -2.26 

.61 

-.00 

2.20 

-.36 

-.56 

1.17 

-.02 

.00 

1.80 

5. 43  12.94 

34015 

2595 

1141 

39200 

23000 

1.48 

421 

4.0 

RAM  1.07 

1.05 

-.01 

«r.0Q 

1.21 

1.31 

-.28 

.01 

.00 

ILEBD  -1.32 

-.64 

-.01 

.40 

-1.10 

-1.94 

1.33 

.08 

.00 

PQWBR  -1.78 

.48 

-.07 

1.70 

-.28 

-.47 

.96 

-.01 

.00 

2.00 

7.24  15.20 

39557 

2591 

1159 

47800 

26300 

1.50 

395 

.0 

RAM  1.09 

1 .08 

-.01 

-.00 

1.23 

1.34 

-.27 

.01 

.00 

ILEBO  -1.41 

-.66 

-.02 

.45 

-1.13 

-2.10 

1.49 

.05 

.00 

POWER  -1.54 

.41 

-.07 

1.47 

-.23 

-.42 

.83 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  19.23 

49002 

2585 

1187 

63900 

31600 

1.55 

356 

.0 

RAM  1.12 

1.11 

-.01 

-.00 

1.24 

1.37 

-.28 

-.00 

.00 

ILEBO  -1.40 

-.69 

-.03 

.41 

-1.14 

-2.33 

1.70 

.03 

.00 

POWER  -1.20 

.33 

-.06 

1.15 

-.16 

-.33 

.67 

-.00 

.00 

2.45 

13.9  21.61 

50000 

2488 

1170 

71600 

32700 

1.53 

336 

.0 

RAM  1.17 

-.00 

-.55 

-.35 

.95 

.72 

-.75 

-.00 

.00 

BLEED  -1.61 

.00 

.28 

.78 

-.98 

-2.17 

2.24 

.02 

.00 

POWBR  -1.04 

.00 

-.21 

.91 

-.23 

-.49 

.50 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 


STANOARO  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

4500C 

FEET 

\  MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

S 

1.00 

1.28 

1820 

6910 

1.16 

894 

26.5 

101 

1841 

s 

P2 

* 

2.73 

RAM 

1.01 

1  J47 

-.57 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

t 

T2 

a 

418 

BLEED 

.01 

-1179 

1.21 

-.33 

-.97 

.01 

.00 

1 

\: 

GRI 

at 

100 

POWER 

-.00 

-1157 

3.49 

.09 

.32 

-.00 

.00 

i  • 

NR 

= 

1.00 

1.69 

3480 

9180 

1.20 

967 

35.2 

129 

1989 

P2 

* 

3.62 

RAM 

1.01 

1.39 

-.46 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

T2 

a 

453 

BLEED 

.01 

-1.82 

1.23 

-.33 

-.97 

.01 

.00 

ERI 

a 

100 

POWER 

-.00 

-1.11 

2.52 

.06 

.22 

-.00 

.00 

|  1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

6130 

12100 

1.23 

1039 

47.4 

170 

2059 

P2 

■ 

5.14 

RAM 

1.02 

1131 

-.31 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

1 

12 

!X 

503 

BLEED 

.02 

-1.85 

1.22 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

I 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.82 

1.87 

.05 

.16 

-.00 

.00 

I  1.50 

NR 

9 

.971 

3.56 

10100 

14800 

1.27 

1115 

62.7 

225 

2059 

1 

P2 

m 

7.62 

RAM 

1.04 

1427 

-.25 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

it 

T2 

a 

566 

BLEED 

.10 

-1491 

1.39 

-.25 

-.86 

.10 

-.00 

If, 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-468 

1.48 

.04 

.16 

-.01 

-.00 

l.ao 

NR 

* 

.945 

5.43 

16200 

18400 

1.30 

1207 

83.5 

299 

2059 

P2 

a 

11.61 

RAM 

1.07 

1.37 

-.33 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

\ 

T2 

a 

643 

BLEED 

.08 

-2.15 

1.66 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.43 

1.06 

.03 

.13 

-.01 

-.00 

f  '  2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

21500 

20700 

1.33 

1272 

100.0 

358 

2059 

f, 

P2 

a 

15.48 

RAM 

1.09 

U36 

-.29 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

72 

a 

702 

BLEEO 

.05 

-2.31 

1.81 

-.25 

-.91 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.38 

.93 

.03 

.11 

-.01 

.00 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

32200 

24200 

1.38 

1378 

130.0 

465 

2059 

P2 

a 

23.90 

RAM 

1.12 

1.41 

-.32 

.00 

1.12 

1.12 

.00 

i 

T2 

a 

802 

BLEED 

.03 

-2  466 

2.16 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-425 

.70 

.02 

.09 

-.00 

-.00 

2.45 

NR 

a 

.876 

13.9 

38900 

25700 

1.42 

1433 

147.3 

528 

2059 

P2 

a 

29.64 

RAN 

1.14 

1442 

-.30 

-.00 

1.14 

1.14 

-.00 

T2 

a 

857 

BLEEO 

.02 

-2.86 

2.42 

-.18 

-.94 

.02 

.00 

1 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.24 

.65 

.02 

.09 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


D  Q  4  A  nrtnoca  i ot a 


STANDAR0  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

45000  FEET 

MO 

P2/P0  PB/P0 

WFT 

Tfl 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.26  4.49 

7993 

1896 

938 

9010 

7190 

1.11 

487 

13.0 

RAM  1.02 

.95 

-.03 

-.02 

1.27 

1.34 

-.42 

.02 

.00 

BLEBD  -1.31 

-.62 

.02 

.33 

-1.33 

-1.67 

1.08 

.01 

.00 

POWER  -5.70 

1.91 

-.04 

5.57 

-1.56 

-1.95 

3.88 

-.00 

.00 

.90 

1.  69  5 . 98 

11015 

2034 

935 

12800 

9340 

1.18 

488 

13.0 

RAM  1.02 

.97 

-.02 

-.01 

1.22 

1.30 

-.36 

.02 

.00 

BLEED  -1.31 

-.63 

.02 

.34 

-1.26 

-1.73 

1.14 

•  01 

.00 

POWER  -4.13 

1.39 

-.02 

4.04 

-.91 

-1.24 

2.65 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  7.97 

14873 

2110 

946 

18300 

12200 

1.22 

478 

13.0 

RAM  1.02 

1.02 

.01 

.01 

1.21 

1.31 

-.31 

.01 

.00 

BLEED  -1.31 

-.67 

-.03 

.32 

-1.22 

-1.85 

1.22 

.02 

.00 

POWER  -3.07 

1.04 

-.03 

2.99 

-.56 

-.85 

1.89 

-.00 

.00 

1.50 

34  561  10.22 

18898 

2111 

973 

25300 

15100 

1.25 

452 

13.0 

RAM  1.04 

1.04 

.00 

-.00 

1.21 

1.31 

-.30 

.01 

.00 

BLEBO  -1.35 

-.56 

-.00 

.44 

-1.11 

-1.92 

1.40 

.10 

.00 

POWER  -2.22 

.80 

.00 

2.17 

-.35 

-.57 

1.38 

-.01 

.00 

1.80 

5k  43  13.11 

23907 

2111 

1006 

34800 

18600 

1.28 

421 

4.0 

RAM  1.07 

1.06 

.00 

.00 

1.21 

1.34 

-.29 

.01 

.00 

BLEED  -1.31 

-.55 

-.00 

.39 

-1.09 

-2.12 

1.62 

.08 

.00 

POWER  -1.74 

.63 

-.01 

1.69 

-.24 

-.44 

1.07 

-.01 

.00 

2.00 

71.24  15.40 

27536 

2111 

1023 

42500 

21000 

1.31 

395 

4.0 

RAM  1.09 

1.09 

.00 

.00 

1.23 

1.36 

-.29 

.01 

.00 

BLEBD  -1.40 

-.57 

-.00 

.44 

-1.12 

-2.32 

1.81 

.05 

.00 

POWER  -1.52 

.54 

-.01 

1.48 

-.19 

-.38 

.93 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  19.49 

33486 

2111 

1049 

56800 

24600 

1.36 

356 

.0 

RAM  1.12 

1.12 

.00 

-.00 

1.24 

1.41 

-.31 

-.00 

.00 

BLEBO  -1.40 

-.58 

-.02 

.41 

-1.13 

-2.65 

2.15 

.03 

.00 

RQWBR  -1.18 

.45 

-.01 

1.15 

-.13 

-.29 

.74 

-.00 

•  00 

2.45 

13.9  21.88 

36487 

2111 

1057 

65100 

26200 

1.39 

336 

.0 

RAM  1.14 

1.14 

-.00 

.00 

1.26 

1.43 

-.32 

.00 

•  00 

BLEBO  -1.57 

-.55 

-.00 

.58 

-1.14 

-2.86 

2.42 

.02 

.00 

POWBR  -1.05 

.41 

-.01 

1.02 

-.11 

-.26 

.68 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S.  5.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  450CC  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR  *  1.00 
P2  =  2.73 
T2  *  418 

ERI  *  100 

1.28 

RAM 

bleed 

POWER 

1820 

1.01 

.01 

-.00 

6910 

1 142 
-1*74 
-1.91 

1.09 

-.44 

1.12 

3.96 

896 

-.00 

-.33 

.09 

26.7 

1.01 

-.97 

.32 

101 

1.01 

.01 

-.00 

1841 

-.00 

.00 

.00 

.90 

NR  *  1.00 

P 2  *  3.62 
T2  *  453 

ERI  *  100 

1.69 

RAM 

BLEED 

POWER 

3480 

1.01 

.01 

-.00 

9040 

1*32 

-1177 

-1.26 

1.17 

-.33 

1.13 

2.73 

968 

-.00 

-.33 

.06 

35.4 

1.01 

-.97 

.22 

128 

1.01 

.01 

-.00 

1989 

.00 

-.01 

.00 

1.20 

NR  *  .991 
P2  *  5.14 
72  *  503 

ERI  -  0 

2.41 

RAM 

BLEED 

POWER 

6130 

1.02 

.02 

-.00 

11800 

1 131 
-1186 
-183 

1.20 

-.32 

1.25 

1.91 

1040 

.00 

-.33 

.05 

47.6 

1.02 

-.96 

.16 

170 

1.02 

.02 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

1.50 

NR  *  .971 
P2  «  7.62 
T2  *  566 

ERI  a  0 

3.56 

RAM 

BLEED 

POWER 

10100 

1.04 

.10 

-.01 

14500 

1.28 

-1.93 

-.68 

1.24 

-.26 

1.44 

1.51 

1116 

-.00 

-.25 

.04 

63.0 

1.04 

-.87 

.15 

225 

1.04 

.10 

-.01 

2059 

.00 

-.00 

.00 

1.80 

NR  a  .945 
P2  ’‘11.61 

T 2  *  643 

ERI  *  0 

5.43 

RAM 

BLEED 

POWER 

16200 

1.07 

.08 

-.01 

17900 

1.38 

-2.18 

-.44 

1.27 

-.34 

1.71 

1.09 

1209 

.00 

-.26 

.03 

83.9 

1.07 

-.88 

.12 

299 

1.07 

.08 

-.01 

2059 

.00 

-.00 

.00 

2.00 

NR  «  .925 
P2  » 15. 48 
T2  *  702 

ERI  a  0 

7.24 

RAM 

BLEEO 

POWER 

21500 

1.09 

.06 

-.01 

20100 

1.36 

-2.32 

-138 

1.30 

-.29 

1.85 

.95 

1274 

.00 

-.26 

.03 

100.4 

1.09 

-.90 

.11 

357 

1.09 

.06 

-.01 

2059 

.00 

-.00 

.00 

2.30 

NR  *  .893 
P2  *23.90 
T2  *  002 

ERI  *  0 

11.2 

RAM 

BLEED 

POWER 

32200 

1.12 

.03 

-.00 

2  3400 
1*42 
-2.69 
-.26 

1.36 

-.33 

2.25 

.73 

1380 

-.00 

-.25 

.02 

130.6 

1.12 

-.94 

.09 

465 

1.12 

.03 

-.00 

2059 

-.00 

.00 

-.00 

2.45 

NR  *  .876 
P2  *29.64 

T 2  *  857 

ERI  «  0 

13.9 

RAM 

BLEED 

POWER 

38900 

1.14 

.02 

-.00 

24900 

1.43 

-2.90 

-124 

1.39 

-.31 

2.49 

.67 

1435 

-.00 

-.20 

.02 

148.0 

1.14 

-.93 

.09 

527 

1.14 

.02 

-.00 

2059 

.00 

.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  5.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

AB 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

BTANG 

o 

o 

« 

It  26 

4.53 

7517 

1841 

916 

8880 

7060 

1.06 

487 

16.0 

RAM 

1.02 

1.01 

-.00 

-.00 

1.29 

1.36 

-.37 

.02 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.65 

.00 

.32 

-1.34 

-1.68 

1.06 

.01 

.00 

POWER 

-5.63 

2.03 

.00 

5.51 

-1.51 

-1.89 

3.94 

-.00 

.00 

.90 

It  60 

6.02 

10550 

1969 

917 

12700 

9200 

1.15 

488 

16.0 

RAM 

1.01 

1.01 

.00 

■*•00 

1.24 

1.32 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.67 

-.01 

.32 

-1.27 

-1.76 

1.12 

.01 

.00 

POWER 

-4.08 

1.45 

.00 

4.00 

-.87 

-1.20 

2.67 

-.00 

.00 

1.20 

2.41 

8.02 

14248 

2059 

927 

18100 

11900 

1.19 

478 

13.0 

RAM 

1.02 

1.02 

.00 

.00 

1.21 

1.30 

-.30 

.01 

.00 

BLEED 

-1.30 

-.65 

-.01 

.32 

-1.21 

-1.84 

1.23 

.02 

.00 

POWER 

-3.05 

1.08 

.00 

2.99 

-.54 

-.81 

1.90 

-.00 

.00 

1.50 

3t  561 

10.30 

18058 

2059 

953 

24900 

14800 

1.22 

452 

13.0 

RAN 

1.04 

1.04 

.00 

-oOO 

1.20 

1.31 

-.30 

.01 

.00 

BLEED 

-1.35 

-.54 

-.00 

.44 

-loll 

-1.93 

1.43 

.10 

.00 

POWER 

-2.22 

.83 

.00 

2.17 

-.35 

-.57 

1.41 

-.01 

.00 

1.80 

5t43 

13.21 

22703 

2059 

983 

34300 

18100 

1.26 

421 

4.0 

RAN 

1.07 

1.06 

.00 

.00 

1.21 

1.34 

-.30 

.01 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.53 

-.00 

•  38 

-1.09 

-2.13 

1.66 

.08 

.00 

POWER 

-1.71 

.65 

.00 

1.67 

-.23 

-.43 

1.08 

-.01 

.00 

2.00 

Tt  24 

15.52 

26169 

2059 

1002 

41900 

20400 

1.28 

395 

4.0 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

.00 

1.22 

1.37 

-.30 

.01 

.00 

BLEBD 

-1.35 

-.54 

-.00 

.41 

-1.10 

-2.33 

1.85 

.06 

.00 

POWBR 

-1.51 

•  56 

.00 

1.47 

-.18 

-.37 

.94 

-.01 

.00 

2.30 

11.2 

19.65 

31721 

2059 

1027 

56000 

23800 

1.33 

356 

.0 

RAM 

1.12 

1.12 

-.00 

.00 

1.24 

1.40 

-.31 

.00 

.00 

BLEED 

-1.37 

-.53 

.00 

.40 

-1.12 

-2.66 

2.22 

.03 

.00 

POWER 

-1.17 

.47 

-.00 

1.14 

-.12 

-.29 

.76 

-.00 

.00 

2.45 

13.9 

22.06 

34491 

2059 

1035 

64200 

25300 

1.36 

336 

.0 

RAM 

1.14 

1.14 

.00 

.00 

1.26 

1.44 

-.32 

.00 

.00 

BLEED 

-1.49 

-.52 

.00 

.51 

-1.13 

-2.89 

2.48 

.02 

.00 

POWER 

-1.04 

.42 

-.00 

1.02 

-.10 

-.26 

.69 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r.S.  f.U  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  Al 

T  I  T  U  L1 1- 

‘,i50CC 

FEET 

MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

ac 

1.00 

1.28 

1820 

5460 

1.02 

876 

24.5 

101 

1511 

P2 

X 

2.73 

RAM 

1.01 

1  i52 

-.55 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

= 

418 

BLEED 

.01 

-1.18 

1.55 

-.20 

-.69 

.01 

.64 

ERI 

X 

100 

POWER 

-.04 

8.43 

6.80 

.94 

4.03 

-.04 

8.56 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

3400 

6590 

1.08 

924 

31.1 

126 

1562 

P2 

a 

3.62 

RAM 

1.01 

li46 

-.48 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

s 

453 

BLEED 

.01 

-U24 

1.67 

-.20 

-.68 

.01 

.64 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.06 

7  *08 

5.17 

.76 

3.17 

-.06 

6.75 

o 

• 

NR 

3 

.991 

2.41 

5870 

8300 

1.13 

990 

40.9 

162 

1628 

P2 

3 

5.14 

RAM 

1.02 

1*45 

-.46 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.03 

-U30 

1.84 

-.16 

-.64 

.03 

.67 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.14 

5.81 

3.66 

.56 

2.31 

-.14 

5.13 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

10200 

12300 

1.21 

1103 

60.  C 

225 

1821 

P2 

X 

7.62 

RAM 

1.04 

U32 

-.30 

-.00 

1.C4 

1.04 

-.00 

T2 

X 

566 

BLEED 

.04 

-1.26 

1.82 

-.18 

-.64 

.04 

.66 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.10 

3  J75 

2.54 

.36 

1.5C 

-.10 

3.31 

1.80 

NR 

3 

.945 

5.43 

16200 

16000 

L.25 

1200 

81.5 

299 

1911 

P2 

X 

LI.  61 

RAN 

1.07 

1*42 

-.38 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

* 

643 

BLEED 

.05 

-1A52 

2.00 

-.20 

-.68 

.05 

.56 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.07 

2.87 

1.58 

.24 

.99 

-.07 

2.24 

2.00 

NR 

3 

.925 

7.24 

21500 

18500 

1.29 

1268 

98.3 

358 

1955 

P2 

3 

15.48 

RAM 

1.09 

1*39 

-.32 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

3 

702 

BLEED 

.04 

-1.63 

2.10 

-.19 

-.70 

.04 

.54 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.04 

2.47 

1.27 

.18 

.83 

-.04 

1.80 

2.30 

NR 

3 

.8*93 

11.2 

32200 

22500 

1.35 

1377 

129.5 

465 

2015 

P2 

3 

23.90 

RAM 

1.12 

1*43 

-.33 

.00 

1.12 

1.12 

.00 

T2 

3 

802 

BLEED 

.02 

-2.06 

2.35 

-.21 

-.77 

.02 

.40 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.01 

U73 

.87 

.  12 

.56 

-.01 

1.14 

2.45 

NR 

X 

.876 

13.9 

38900 

24400 

1.39 

1433 

147.3 

527 

2037 

P'2 

3, 

29.64 

RAM 

1.14 

1144 

-.32 

.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

S 

857 

BLEED 

.01 

- 1189 

2.55 

-.15 

-.69 

.01 

.58 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

.65 

.71 

.06 

.29 

-.00 

.49 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAT  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WF»T 

T8 

AS 

FOB 

FNB 

SFCB  W2K 

BTAN6 

.60 

1L  26 
RAM 
BLE8D 
POWER 

3.54 

1.01 

-.64 

4.67 

5583 

1.01 

.35 

15.40 

1511 

-.00 

.64 

8.56 

1045 

.00 

•>.00 

.01 

7410 

1.35 

-.86 

6.16 

5590 

1.46 

-1.14 

8.18 

1.00  487 
-.48  .02 
1.52  .01 
7.05  -.04 

16.0 

.00 

.00 

.00 

.90 

lw  69 
RAM 
BLEED 
POWER 

4.49 

1.01 

-.61 

3.71 

7102 

1.01 

.40 

12.40 

1562 

-.00 

.64 

6.75 

1045 

-.00 

*.02 

*•03 

10100 

1.29 

-.80 

4.64 

6700 

1.42 

-1.21 

7.03 

1.06  477 
-.45  .02 
1.64  .01 
5.23  -.06 

16.0 

.00 

.00 

.00 

1.20 

2.41 

RAM 

BLEEO 

POWBR 

5.94 

1.02 

-.61 

2.71 

9381 

1.02 

.50 

9.59 

1628 

-.00 

.67 

5.13 

1045 

-.00 

.01 

-.01 

14300 

1.24 

-.73 

3.29 

8420 

1.40 

-1.27 

5.67 

1.11  457 
-.41  .01 
1.80  .03 
3.80  -.14 

13.0 

.00 

.00 

.00 

1.S0 

3.  56 
RAM 
BLEED 
POWER 

8.76 

1.04 

-458 

1.73 

14824 

1.04 

.53 

6.37 

1821 
-.00 
•  66 
3.31 

1045 

.00 

-.01 

.02 

22700 

1.22 

-.69 

2.06 

12500 

1.36 

-1.28 

3.81 

1.18  454 
-.35  .01 
1.84  .04 
2.48  -.10 

13.0 

.00 

.00 

.00 

1.80 

5#  43 
RAM 
BLEED 
POWER 

11.93 

1.07 

-.62 

1.20 

20123 

1.07 

.43 

4.51 

1911 
.00 
.  56 
2.24 

1045 

-.00 

-.01 

-.01 

32500 

1.22 

-.72 

1.37 

16300 

1.37 

-1.48 

2.81 

1.24  422 
-.33  .01 
1.95  .05 
1.64  -.07 

4.0 

.00 

.00 

.00 

2.00 

74,24 

RAM 

BLEED 

ROWER 

14.43 

1.09 

-.65 

.99 

23930 

1.09 

.43 

3.76 

1955 

.00 

.54 

1.40 

1045 

.00 

-.01 

-.01 

40400 

1.23 

-.73 

1.12 

18800 

1.39 

-1.61 

2.45 

1.27  395 
-.32  .01 
2.09  .04 
1.29  -.04 

4.0 

.00 

.00 

.00 

2.30 

LI.  2 
RAM 
BLEEO 
POWBR 

19.06 

1.12 

-.82 

.42 

30460 

1.12 

.21 

2.62 

2015 

.00 

.40 

1.14 

1045 

-.00 

.07 

.21 

55100 

1.24 

-.84 

.70 

22900 

1.42 

-2.04 

1.70 

1.33  356 

-.32  -.00 
2.32  .02 

.90  -.01 

.0 

.00 

.00 

.00 

2.45 

13.9 

RAM 

bleed 

POWBR 

21.73 

1.14 

-.70 

-.37 

33801 

1.14 

.59 

1.37 

2037 
.00 
.  58 
.49 

1044 

-•Ou 

.04 

.62 

63700 

1.26 

-.72 

.24 

24800 

1.45 

-1.88 

.63 

1.36  336 

-.33  -.00 
2.53  .01 

.73  -.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
?.!>.  1. 9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

.60 

NR 

S 

1.00 

1.28 

1760 

4730 

1.00 

847 

22.8 

98 

P2 

x 

2.73 

RAM 

1.01 

1.55 

-.60 

-.00 

1.01 

1.01 

T2 

M 

418 

BL6EO 

.01 

-ini 

1.71 

-.14 

-.63 

.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.07 

9*7 1 

7.2B 

.98 

4.43 

-.07 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

3260 

5570 

1.07 

895 

28.6 

120 

P2 

X 

3.62 

RAM 

1.01 

1*51 

-.55 

-.00 

1.01 

1.01 

T2 

X 

453 

BLEED 

.03 

-1.25 

1.81 

-.16 

-.64 

.03 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.12 

7.91 

5.39 

.66 

3.32 

-.12 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

5530 

6720 

1.13 

956 

36.8 

153 

P2 

X 

5.14 

RAN 

1.02 

1  J50 

-.52 

-.00 

1.02 

1.02 

T2 

s 

503 

BLEED 

.04 

-1141 

1.98 

-.18 

-.64 

.04 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.14 

7117 

3.96 

.57 

2.64 

-.14 

i; 
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GENERAL  ELECT.RIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S-  7-0  OCTuutK  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

W  FT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8  TANG 

.60 

lk  26 

3.19 

4720 

1378 

1068 

6590 

4830 

.98 

472 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

.00 

1.38 

1.51 

-.56 

.02 

.00 

ILEBO 

-.56 

.57 

.77 

*.01 

-.79 

-1.08 

1.67 

.01 

.00 

POWER 

5.17 

17.20 

9.49 

-.05 

6.92 

9.48 

7.52 

-.07 

.00 

.90 

U69 

4.01 

5933 

1429 

1068 

8930 

5670 

1.05 

457 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.31 

1.48 

-.52 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.52 

.70 

*.00 

-.77 

-1.23 

1.79 

.03 

.00 

POWER 

3.84 

13.45 

7.21 

*.01 

4.92 

7.82 

5.48 

-.12 

.00 

1.20 

2.41 

5.18 

7572 

1478 

1068 

12400 

6840 

1.11 

430 

13.0 

RAM 

i;02 

1.01 

-.00 

*.00 

1.27 

1.46 

-.48 

.01 

-4.62 

•LEEO 

-.58 

.53 

•  85 

■*•02 

-.74 

-1.38 

1.94 

.04 

.00 

POWBR 

3.13 

11.27 

5.67 

*.04 

3.82 

7.01 

4.11 

-.14 

.00 

1 

■s 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
H.b.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  450CC  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

5 

I. 00 

1.2fl 

1750 

4640 

1.00 

843 

22.6 

97 

1364 

P2 

S 

2.73 

RAM 

1.01 

1.56 

-.61 

-.00 

1.01 

1.01 

-.01 

T2 

* 

418 

BLEED 

.01 

-1.13 

1.72 

-.15 

-.63 

.01 

.75 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.06 

9J32 

7.13 

.78 

4.25 

-.06 

9.06 

.90 

NR 

3 

1.00 

1.69 

3240 

5450 

1.06 

892 

28.2 

120 

1414 

P2 

a 

3.62 

RAM 

1.01 

1151 

-.55 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

a 

453 

BLEED 

.03 

-1.27 

1.82 

-.17 

-.64 

.03 

.68 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.14 

8111 

5.41 

.68 

3.36 

-.14 

7.33 

1.20 

NR 

3 

.991 

2.41 

5460 

5870 

1.10 

956 

36.6 

151 

1352 

P2 

a 

5.14 

RAM 

1.02 

1 149 

-.52 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

.06 

-1.53 

2.15 

-.20 

-.65 

.06 

.60 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.21 

7.70 

4.45 

.69 

2.77 

-.21 

6.18 

* 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  CAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

AB 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

H28 

3. 15 

4622 

1364 

1070 

6490 

4740 

.98 

470 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.01 

4.00 

1.38 

1.52 

-.57 

.02 

.00 

BLEED 

-.58 

.55 

.75 

*.00 

-.80 

-1.11 

1.69 

.01 

.00 

POWER 

4.93 

16.64 

9.06 

.06 

6.60 

9.07 

7.39 

-.06 

.00 

.90 

1.69 

3.95 

5804 

1414 

1070 

8790 

5550 

1.05 

454 

16.0 

RAN 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.31 

1.49 

-.53 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.51 

.68 

.00 

-.78 

-1.25 

1.80 

.03 

.00 

POWER 

3.86 

13.67 

7.33 

.01 

4.98 

7.98 

5.54 

-.14 

.00 

1.20 

2.41 

4.86 

6465 

1352 

1070 

11500 

6000 

1.08 

425 

16.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

.00 

1.28 

1.51 

-.54 

.01 

.00 

BLEED 

-.62 

.56 

.60 

.01 

-.78 

-1.53 

2.15 

.06 

.00 

POWER 

3.12 

12.31 

6.18 

.04 

3.92 

7.67 

4.48 

-.21-39.94 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

X 

1.00 

1.28 

1660 

3530 

.96 

818 

20.7 

92 

1154 

P2 

X 

2.73 

RAM 

1.02 

1165 

-.83 

-.01 

.99 

1.02 

-.07 

T2 

m 

418 

BLEED 

.04 

-1*25 

2.03 

-.17 

-.61 

.04 

.74 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.31 

1 2 137 

9.01 

1.16 

5.02 

-.31 

11. 17 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

2990 

3780 

1.04 

B58 

25.0 

110 

1165 

P2 

m 

3.62 

RAM 

1.01 

1.68 

-.75 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

m 

453 

BLEED 

.04 

-1149 

2.26 

-.19 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.27 

12.14 

7.06 

1.03 

4.34 

-.27 

9.63 

1.20 

NR 

■ 

.991 

2.41 

4760 

3710 

1.14 

899 

29.  5 

132 

1146 

P2 

■ 

5.14 

RAM 

1.02 

1172 

-.79 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

M 

503 

BLEED 

.03 

-2.02 

2.76 

-.21 

-.69 

.03 

.57 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.13 

12181 

5.19 

.86 

3.83 

-.13 

8.23 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

10200 

11300 

1.20 

1096 

58.7 

226 

1722 

P2 

M 

7.62 

RAM 

1.04 

1135 

-  •  34 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

* 

566 

BLEED 

.04 

-1*32 

1.95 

-.17 

-.63 

.04 

.68 

ERI 

m 

0 

POWER 

-  .06 

3.86 

2.40 

.30 

1.49 

-.06 

3.21 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

16200 

14700 

1.24 

1194 

79.7 

300 

1805 

P2 

-11.61 

RAM 

1.07 

1142 

-.39 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

.04 

-1.51 

2.14 

-.18 

-.65 

.04 

.63 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.05 

3123 

1.63 

.24 

1.11 

-.05 

2.39 

2.00 

NR 

■ 

.925 

7.24 

21600 

16900 

1.28 

1262 

96.2 

358 

1849 

P2 

■ 

15.48 

RAM 

1.09 

1142 

-.35 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

X 

702 

BLEED 

.03 

-1158 

2.28 

-.19 

-.66 

*03 

.65 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

2189 

1.34 

.20 

.93 

-.04 

2.01 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

32200 

20500 

1.34 

1371 

126.7 

466 

1910 

P2 

■23.90 

RAM 

1.12 

1148 

-.39 

-.00 

1.12 

1.12 

-.00 

T2 

M 

802 

BLEED 

.02 

-1188 

2.58 

-.15 

-.69 

.02 

.59 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.01 

2125 

.89 

.14 

.66 

-.01 

1.38 

2.4') 

NR 

m 

.876 

13.9 

38900 

22100 

1.38 

1429 

144.3 

528 

1936 

P2 

■29.64 

RAM 

1.14 

1145 

-.35 

-.00 

1.14 

1.14 

-.01 

T2 

W 

857 

BLEED 

.01 

-1.91 

2.76 

-.14 

-•  67 

.01 

.64 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

1.96 

.72 

.08 

.54 

-.01 

1.12 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.67 

3384 

1154 

1095 

5260 

3600 

.94 

445 

16.0 

RAM 

.91 

.89 

-.07 

.02 

1.38 

1.55 

-.71 

.02 

.00 

BLEED 

-.51 

.74 

.74 

*.02 

-.80 

-1.18 

1.95 

.04 

.00 

POWER 

5.51 

21.66 

11.17 

-.12 

8.02 

11.87 

9.51 

-.31 

.00 

.90 

U69 

3.20 

3934 

1165 

1095 

6830 

3830 

1.03 

419 

16.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.00 

.00 

1.38 

1.66 

-.73 

.01 

.00 

BLEED 

-.56 

.72 

.68 

#.03 

-.80 

-1.46 

2.23 

.04 

.00 

POWER 

5.01 

19.46 

9.63 

#.09 

6.65 

12.05 

7.14 

-.27 

.00 

1.20 

2.41 

3.79 

4245 

1146 

1095 

8540 

3780 

1.12 

371 

16.0 

RAM 

1.02 

1.00 

.00 

.00 

1.34 

1.73 

-.80 

.01 

.00 

BLEED 

-.66 

.66 

.57 

*.01 

-.88 

-2.01 

2.75 

.03 

.00 

POWER 

4.31 

18.24 

8.23 

*•02 

5.57 

12.77 

5.24 

-.13 

.00 

1.50 

3i.S6 

8.09 

13534 

1722 

1095 

21700 

11600 

1.17 

454 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

-.00 

-.00 

1.23 

1.39 

-.38 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.60 

.68 

.00 

-.69 

-1.33 

1.96 

.04 

.00 

POWER 

1.74 

6.34 

3.21 

#.01 

2.04 

3.90 

2.37 

-.06 

.00 

1.80 

54  43 

11.02 

18259 

1805 

1095 

31200 

14900 

1.22 

422 

4.0 

RAN 

1.07 

1.06 

.00 

.00 

1.23 

1.40 

-.36 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.58 

.63 

#•01 

-.69 

-1.49 

2.12 

.04 

.00 

POWER 

1.29 

4.91 

2.39 

#.01 

1.49 

3.17 

1.68 

-.05 

.00 

2.00 

74  24 

13.33 

21691 

1849 

1095 

38700 

17200 

1.26 

396 

4.0 

RAM 

1.09 

1.09 

•  00 

•  00 

1.24 

1.42 

-.35 

.01 

.00 

BLEBO 

-.56 

.65 

.65 

#.05 

-.68 

-1.56 

2.27 

.03 

.00 

POWBR 

1.08 

4.28 

2.01 

.01 

1.25 

2.87 

1.35 

-.04 

.00 

2.30 

11.2 

17.61 

27563 

1910 

1095 

53000 

20800 

1.33 

356 

.0 

RAM 

1.12 

1.12 

-.00 

.00 

1.25 

1.45 

-.35 

.00 

.00 

BLEED 

-.67 

.62 

.59 

.02 

-.72 

-1.87 

2.56 

.02 

.00 

POWER 

.77 

3.18 

1.38 

*.00 

.87 

2.24 

.90 

-.01 

.00 

2.45 

13.9 

20.09 

30599 

1936 

1095 

61400 

22500 

1.36 

336 

.0 

RAN 

1.13 

1.13 

-.01 

.01 

1.26 

1.47 

-.36 

.00 

.00 

BLEBO 

-.61 

.77 

.64 

*.02 

-.69 

-1.90 

2.75 

.01 

.00 

POWER 

.64 

2.71 

1.12 

*.02 

.71 

1.96 

.73 

-.01 

.00 

CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  FSTIMATFH  PFR  FDR  MfiNT  F 
P.S.10.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  450CO  FEET 


P2/P0  FD  FN  SFC  TE  PE  W2  TC 

.60  NR  »  1.00  1.28  1490  2450  1.01  776  17.5  83  1016 

P2  -  2.73  RAP  1.01  U95  -1.16  -.01  .99  1.01  -.06 

T2  -  418  BLEED  .04  ~li69  2.41  -.20  -.66  .04  .62 

ERI  -  0  POWER  -.28  18.54  10.12  1.43  6.43  -.28  13.94 

.(90  NR  ■  1.00  1.69  2570  2220  1.15  803  19.8  95  990 

P2  -  3.62  RAW  1.01  2102  -1.25  -.00  .99  1.C1  -.05 

T2  -  453  BLEED  .02  -2.35  3.07  -.22  -.71  .02  .52 

ERI  -  0  POWER  -.15  20131  7.66  1.33  5.90  -.15  12.40 

1.20  NR  «  .991  2.41  3970  1740  1.40  837  22.4  1*0  944 

P2  ■  5.14  RAW  1.02  2l29  -1.60  -.00  1.00  1.02  -.05 

T2  -  503  BLEED  .01  -3108  4.40  -.16  -.67  .01  .63 

ERI  «  0  POWER  -.07  23196  3.04  .82  4.87  -.07  9.96 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.SI.10.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

Tfl 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.26 

2.22 

2476 

1016 

1120 

4030 

2540 

.98 

400 

16.0 

RAM 

.93 

.90 

-.06 

.01 

1.51 

1.80 

-.99 

.02 

.00 

BL  EDO 

“■•62 

.6  ’ 

•  62 

.02 

-.98 

-1.59 

2.31 

.04 

.  00 

POWBR 

6.85 

29.04 

13.94 

•*.04 

10.84 

17.38 

11.26 

-.28 

.00 

.90 

U69 

2.49 

2548 

990 

1119 

4850 

2280 

1.12 

360 

16.0 

RAM 

•  94 

.90 

-.05 

-.00 

1.44 

1.92 

-1.13 

.02 

.00 

BLEBO 

-.72 

.61 

.52 

.05 

-1.05 

-2.26 

2.98 

.02 

.00 

POWBR 

5.80 

28.32 

12.40 

.31 

9.12 

19.58 

8.37 

-.15 

.00 

1.20 

2.41 

2.80 

2426 

944 

1120 

5760 

1790 

1.35 

309 

16.0 

RAM 

.94 

.87 

-.05 

.00 

1.39 

2.19 

-1.48 

.01 

.00 

6LEBD 

-.62 

1.12 

.63 

.00 

-.92 

-2.98 

4.29 

.01 

.00 

ROWER 

4.80 

27.18 

9.96 

.13 

7.15 

23.15 

3.81 

-.07 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GF.4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

B 

1.00 

1.28 

1250 

910 

1.52 

719 

13.2 

69 

813 

P2 

B 

2. 73 

RAN 

1.02 

2  437 

-2.16 

-.02 

.92 

1.02 

-.26 

T2 

* 

418 

BLEED 

.01 

-2A34 

3.93 

-.  14 

-.59 

.01 

.83 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.11 

35.22 

6.46 

1.27 

7.84 

-.11 

15.75 

.90 

NR 

SJ 

1.00 

1.69 

2110 

420 

2.94 

742 

14.4 

78 

767 

P2 

B 

3.62 

RAM 

1.02 

4453 

-5.22 

-.02 

.93 

1.02 

-.22 

T2 

B 

453 

BLEED 

.01 

-6484 

9.39 

-.16 

-.65 

.01 

.70 

ERI 

« 

0 

POWER 

-.11 

84499 

-32.14 

1.36 

7.73 

-.11 

15.38 

1.20 

NR 

* 

.991 

2.41 

3460 

90 

13.65 

790 

17.5 

96 

751 

P2 

a 

5.14 

RAM 

.84 

15465 

-71.93 

-.08 

.71 

.84 

-.28 

T2 

a 

503 

BLEED 

-.47 

-79.90 

-402.52 

-.36 

-1.42 

-.47 

.10 

ERI 

a 

100 

POWER-13.43 

-397.00 

1551.82 

-3.91 

-13.44- 

13.43 

.44 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

10200 

8860 

1.21 

1087 

55.7 

226 

1502 

P2 

a 

7.62 

RAM 

1.04 

1443 

-.43 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

a 

566 

BLEED 

.03 

-1.33 

2.38 

-.09 

-.57 

.03 

.84 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.05 

4428 

2.38 

.26 

1.47 

-.05 

3.15 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

16300 

11400 

1.25 

1181 

75.4 

300 

1570 

P2 

a 

11.61 

RAM 

1.07 

1455 

-.54 

-.00 

1.07 

1.07 

-.01 

T2 

a 

643 

BLEEO 

.03 

-1.49 

2.70 

-.10 

-.55 

.03 

.86 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.05 

4.04 

1.57 

.24 

1.19 

-.05 

2.55 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

21600 

13000 

1.30 

1248 

91.1 

359 

1612 

P2 

a 

15.48 

RAN 

1.09 

l  450 

-.44 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.03 

-1465 

2.86 

-.11 

-.58 

.03 

.81 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

3415 

1.25 

.12 

.89 

-.03 

1.87 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

32300 

15500 

1.38 

1360 

120.2 

466 

1677 

P2 

a, 

23.90 

RAM 

1.12 

1.52 

-.46 

-.00 

1.11 

1.12 

-.01 

T2 

a 

802 

BLEED 

.02 

-1.92 

3.23 

-.13 

-.60 

.02 

.77 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

2.80 

.83 

.10 

.70 

-.01 

1.44 

2.45 

NR 

a 

.876 

13.9 

38900 

16400 

1.43 

1417 

136.9 

528 

1701 

P2 

a, 

29.64 

RAM 

1.14 

1460 

-.48 

.00 

1.14 

1.14 

.01 

T2 

* 

857 

BLEED 

.01 

-2.28 

3.53 

14 

-.64 

.01 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

2.68 

.66 

.  10 

.62 

-.01 

1.27 

11-22 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S'.ll.O  OCTOBER  1964 


STANDARO  DAY 


MO 

P2/R0 

PB/PO 

WFT 

T8 

.60 

1.  26 

1.56 

1360 

813 

RAM 

.60 

.46 

-.26 

BLEED 

-.34 

1.45 

.63 

POWBR 

5.75 

42.00 

15.75 

.90 

1*69 

1.66 

1237 

767 

RAM 

.67 

.48 

-.22 

BLEED 

-.47 

1.58 

.70 

POWER 

5.86 

48.67 

15.38 

1.20 

2.41 

1.95 

1200 

751 

RAN 

*60 

.00 

-.28 

BLEED 

-1.21 

.00 

.10 

POWBR-1 1.54 

.00 

.44 

1.50 

3»  56 

6.50 

10762 

1502 

RAN 

1.04 

1.02 

-.01 

BLEGO 

-.51 

1.00 

•64 

POWER 

1.64 

6.74 

3.15 

1.80 

54  43 

8484 

14266 

1570 

RAM 

1.06 

1.05 

-.01 

BLEED 

-.50 

1.15 

.66 

POWER 

1.38 

5.68 

2.55 

2. GO 

71 24 

10.71 

16848 

1612 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

BLEED 

-.53 

1.14 

•  81 

POWER 

1.02 

4.46 

1.67 

2.30 

11.2 

14.19 

21289 

1677 

RAN 

1.10 

1.09 

-.01 

BLEED 

-.50 

1.22 

.77 

POWER 

.80 

3.67 

1.44 

2.45 

13.9 

16.20 

23422 

1701 

RAM 

1.16 

1.16 

.01 

BLEGO 

-.58 

1.13 

.68 

POWBR 

.69 

3.38 

1.27 

PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1258 

2300 

1050 

1.31 

335 

-.01 

1.51 

2.10 

-1.83 

.02 

*.05 

-.92 

-2.02 

3.  58 

.01 

-.32 

14.07 

30.90 

10.63 

-.11 

1257 

2680 

570 

2.19 

296 

-.00 

1.51 

3.37 

-3.47 

.02 

.01 

-1.06 

-5.07 

7.20 

.01 

.02 

13.17 

62.75 

-12.84 

-.11 

1258 

3680 

220 

5.46 

269 

.00 

1.10 

5.33 

-7.27 

-.18 

.00 

-2.23 

-29.99 

54.52 

-.47 

.20 

-21.03- 

140.34 

190.4-13.43 

1257 

19400 

9170 

1.17 

455 

.00 

1.25 

1.48 

-.50 

.01 

*.00 

-.62 

-1.34 

2.39 

.03 

.05 

2.02 

4.32 

2.34 

-.05 

1258 

27900 

11600 

1.23 

423 

.01 

1.24 

1.48 

-.47 

.01 

*.00 

-.50 

-1.44 

2.65 

.03 

**.01 

1.60 

3.91 

1.70 

-.05 

1258 

34800 

13200 

1.27 

396 

*►•00 

1.25 

1.52 

-.46 

.01 

.00 

-.61 

-1.64 

2.85 

.03 

*.00 

1.17 

3.13 

1.27 

-.03 

1257 

48000 

15800 

1.35 

356 

.02 

1.25 

1.52 

-.47 

.00 

*•06 

-.61 

-1.91 

3.21 

.02 

-.01 

.90 

2.78 

.85 

-.01 

1257 

55700 

16800 

1.40 

336 

*.01 

1.28 

1.61 

-.49 

-.00 

*.02 

-.67 

-2.26 

3.50 

.01 

.01 

.79 

2.65 

.69 

-.01 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 
.00 
.00 
•  00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5C  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P .S. 13.8  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

o 

O' 

V 

NR 

X 

1.00 

1.69 

2110 

160 

1200 

734 

13.7 

78 

P2 

= 

3.62 

RAM 

.82 

6.67 

.00 

-.09 

.67 

.82 

T2 

s 

453 

BLEED 

-.55 

-30.66 

.00 

-.36 

-1.43 

-.55 

ERI 

s 

100 

POWER 

-17.63 

-215.75 

.00 

-5.00 

-16.96 

-17.63 

1.20 

NR 

X 

.991 

2.41 

3500 

-200 

1200 

705 

17.0 

97 

P2 

X 

5.14 

RAM 

.85 

-5.28 

.00 

-.08 

.72 

.85 

T2 

X 

503 

BLEED 

-.52 

32.13 

.00 

-.35 

-1.46 

-.52 

ERI 

X 

100 

POWER 

-13.35 

132.57 

.00 

-4.03 

-13.36 

-13.35 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

5620 

-560 

1200 

853 

21.9 

124 

P2 

X 

7.62 

RAM 

.87 

-2.38 

.00 

-.07 

.76 

.87 

T2 

X 

566 

BLEED 

-.43 

16.67 

.00 

-.34 

-1.42 

-.43 

ERI 

X 

100 

POWER 

-9.28 

47.46 

.00 

-2.87 

-9.61 

-9.28 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


NO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FG8 

FNB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

758 

1.48 

758 

74.9 

2350 

250 

295 

13.0 

RAM 

-.33 

.43 

-.33 

-.08 

1.17 

4.17 

-.19 

.00 

BLEED 

.261 

-.94 

.26 

-.20 

-2.53 

-19.46 

-.55 

.00 

P0W8R 

2.30 

-11.31 

2.30 

-6.51 

-29.97- 

135.23 

-17.63 

.00 

1.20 

2.41 

748 

1.72 

748 

76.5 

3390 

-no 

272 

13.0 

RAM 

-.28 

.66 

-.28 

-.07 

1.18 

-9.09 

-.17 

.00 

BLEBO 

.12 

-1.15 

.12 

-.19 

-2.42 

56.29 

-.52 

.00 

POWER 

.42 

-9.94 

.42 

-4.70 

-21.51 

230.00 

-13.35 

.00 

1.50 

3.56 

758 

2.16 

758 

78.5 

5130 

-490 

251 

13.0 

RAM 

-.22 

.74 

-.22 

-.07 

1.19 

-2.51 

-.17 

.00 

BLEBO 

-.03 

-1.40 

-.03 

-.17 

-2.24 

18.61 

-.43 

.00 

POWER 

-.74 

-9.40 

-.74 

-3.49 

-15.05 

51.39 

-9.28 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S. 16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

.90 

NR 

XT 

1.00 

1.69 

1040 

-620 

200 

565 

5.4 

38 

P2 

* 

3.62 

RAM 

2.50 

1.33 

.00 

.45 

2.29 

2.50 

T2 

u 

453 

BLEEO 

-1.04 

.82 

.00 

-.63 

-1.98 

-1.04 

ERI 

M 

111 

POWER-113.97 

-50.50 

.00 

-35.14 

-114.52- 

113.97 

1.20 

NR 

« 

.991 

2.41 

2460 

-1170 

200 

688 

10.0 

68 

P2 

* 

5.14 

RAM 

1.49 

.20 

.02 

.18 

1.51 

1.49 

T2 

m 

503 

BLEED 

-.72 

2.19 

-.08 

-.56 

-1.89 

-.72 

ERI 

M 

100 

POWER 

-31.32 

3.85 

-1.42 

-11.66 

-35.66 

-31.32 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

4720 

-1520 

331 

799 

16.5 

104 

P2 

* 

7.62 

RAM 

1.15 

-.56 

1.17 

.04 

1.17 

1.15 

T2 

a 

566 

BLEED 

-.60 

4.55 

-1.81 

-.45 

-1.81 

-.60 

ERI 

a 

100 

POWER 

-15.32 

15.49 

-17.95 

-5.25 

-17.95 

-15.32 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GC4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2  /P 0 

TC 

PB/PO 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.619 

546 

1.08 

546 

56.1 

450 

-590 

146 

13.0 

RAM 

-.49 

.33 

-.49 

1.08 

4.23 

1.18 

1.58 

.00 

BL  ECO 

.16 

-.30 

.16 

-.72 

-3.79 

1.06 

-1.04 

.00 

POWBR 

7.0? 

-15.71 

7.07 

-78.66 

-207.57 

-42.63- 

113.97 

.00 

1.20 

2.41 

555 

1.26 

555 

66.8 

1370 

-1090 

191 

13.0 

RAM 

-.14 

.58 

-.14 

.18 

2.59 

.11 

.50 

.00 

BLEBO 

-.19 

-.72 

-.19 

-.26 

-3.26 

2.49 

-.72 

.00 

POWBR 

-4.90 

-13.59 

-4.90 

-11.20 

-61.53 

6.67 

-31.32 

.00 

1.50 

3.56 

629 

1.70 

625 

73.3 

3290 

-1430 

210 

13.0 

RAN 

.01 

.87 

.01 

.05 

1.91 

-.58 

.13 

.00 

BLEBO 

-.40 

-1.34 

-.40 

-.25 

-2.96 

4.79 

-.60 

.00 

POWBR 

-4.71 

-13.10 

-4.71 

-5.89 

-29.03 

16.14 

-15.32 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  L.O  OCTOBER  1964 


STANQARC  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  450CC  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

U 

1.00 

1.69 

3400 

12300 

1.89 

1032 

33.0 

120 

2059 

P2 

m 

3.62 

RAM 

1.01 

1*30 

-.36 

-.00 

1.01 

1*01 

.00 

T2 

m 

500 

BLEED 

.02 

-1*67 

.92 

-.33 

-.97 

.02 

.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-1.84 

2.64 

.07 

.23 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

5860 

15600 

1.88 

1098 

42.7 

155 

2059 

P2 

9 

5.15 

RAM 

1.02 

1  439 

-.45 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

9 

554 

BLEED 

.07 

~i,i79 

1.09 

-.26 

-.91 

.07 

.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.02 

-1.00 

1.67 

.06 

.24 

-.02 

.02 

1.50 

NR 

9 

.971 

3.57 

9610 

19900 

1.87 

1182 

56.1 

203 

2059 

P2 

M 

7.63 

RAM 

1.04 

1131 

-.33 

.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

W 

624 

BLEED 

.09 

-1.82 

1.13 

-.27 

-.89 

.09 

-.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

-1.06 

1.57 

.05 

.18 

-.01 

-.01 

o 

o 

• 

Ol 

NR 

9 

.925 

7.25 

20000 

27200 

1.84 

1345 

87.4 

316 

2059 

P2 

9 

15.50 

RAM 

1.09 

J7S 

-.78 

.00 

1,09 

1.09 

.00 

T2 

9 

774 

BLEED 

.03 

-1.67 

1.72 

-.25 

-.94 

.03 

.01 

ERI 

• 

0 

POWER 

-.00 

-.89 

,  .90 

.03 

.14 

-.00 

.00 

2.30 

NR 

» 

.893 

11.2 

297C0 

28500 

1.75 

1457 

112.9 

409 

2059 

P2 

>23.94 

RAM 

1.13 

.64 

-  .66 

.00 

1.  13 

1.13 

.00 

T2 

« 

883 

BLEE0 

.02 

-1194 

1.99 

-.18 

-.94 

.02 

.01 

BRI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

-171 

.72 

*02 

.11 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


“  “  -  *  n#*TAftrft  1  rtl  <. 

r#Jlo  loU  uui  wuu>  *  '  W'f 


STANDARD  DAY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

45000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

AB 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

lk  69  5.42 

23234 

3470 

1297 

15900 

12500 

1.86 

477 

13.0 

RAN  1.01 

.96 

.01 

-.00 

1.26 

1.33 

-.39 

.02 

.00 

OLEEO  -1.33 

-.78 

-.05 

.34 

-1.31 

-1.68 

.93 

.02 

.00 

P0WBR  -4.97 

.78 

-.30 

4.38 

-1.25 

-1.59 

2.39 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  6.81 

29237 

3479 

1333 

21700 

15800 

1.85 

456 

4.0 

RAN  1.02 

•  98 

.01 

-.00 

1.23 

1.31 

-.36 

.01 

.00 

BLEED  -1.39 

-.73 

-.05 

.43 

-1.24 

-1.73 

1.02 

.07 

.00 

POWER  -3.36 

,65 

-.22 

3.22 

-.81 

-1.11 

1.78 

-.02 

.00 

1.50 

3k  97  8<,62 

37248 

3487 

1377 

29700 

20100 

1.85 

428 

4.0 

-RAN  1.04 

1.01 

-.02 

-.01 

1.22 

1.30 

-.32 

.01 

.00 

BLEED  -1.36 

-.72 

-.04 

.43 

-1.17 

-1.77 

1.08 

.09 

.00 

POWER  -2.69 

.49 

-.23 

2.53 

-.60 

-.88 

1.38 

-.01 

.00 

2.00 

7k 25  12.64 

50000 

3290 

1385 

47500 

27600 

1.81 

366 

.0 

RAM  1.13 

-.00 

-.63 

-.42 

.88 

.73 

-.76 

.01 

.00 

6LBE0  -1J44 

.00 

.38 

.71 

-.93 

-1.62 

1.66 

.03 

.00 

POWER  -U80 

.00 

-.36 

1.56 

-.47 

-.80 

.81 

-.00 

.00 

2.30 

11.2  16.31 

50000 

2902 

.1308 

58800 

29100 

1.72 

327 

.0 

RAN  U17 

.00 

-.'67 

-.41 

.90 

.67 

-.69 

.01 

.00 

IL8E0  -1 J60 

.00 

.36 

.83 

-.96 

-1.96 

2.02 

.02 

.00 

POWER  -1.39 

.00 

-.30 

1.22 

-.34 

—  .68 

.69 

-.00 

•  00 

* 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  0CTO6ER  1964 

STANDARD  DAY  M  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

•  90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

3400 

8300 

1.21 

1037 

33.5 

120 

2059 

M2 

m 

3.62 

RAM 

1.01 

1.33 

-.35 

-.00 

1.01 

1.01 

.00 

12 

m 

500 

■LBEO 

.02 

-1.79 

1.17 

-.33 

-.96 

.02 

-.01 

ERI 

9 

0 

PURER 

-.00 

-1430 

2.85 

.07 

.22 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

m 

•  991 

2.41 

5850 

10100 

1.24 

1103 

43.3 

154 

2059 

P2 

m 

5.15 

RAM 

1.02 

1*37 

-.38 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

m 

554 

RLBED 

.09 

-1J90 

1.36 

-.26 

-.89 

.09 

-.00 

BRI 

m 

0 

POWER 

-.02 

-482 

2.04 

.05 

•  20 

-.02 

-.00 

1.50 

m 

m 

.971 

3.57 

9600 

12200 

1.29 

1187 

56.8 

202 

2059 

P  2 

a 

7.63 

RAM 

1.04 

1431 

-.29 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

m 

624 

HIED 

.09 

-2.04 

1.58 

-.26 

-.87 

•  09 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

-.83 

1.79 

.04 

.18 

-.02 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.25 

20000 

16100 

1.37 

1350 

88.6 

316 

2059 

P2 

•  15,50 

RAM 

1.09 

U45 

-.39 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

12 

m 

774 

■USED 

.03 

-2*65 

2.18 

-.25 

-.93 

.03 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.48 

1.16 

.03 

.13 

-.00 

.00 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

29700 

18200 

1.44 

1461 

114.5 

408 

2059 

P2 

>23.94 

RIAM 

1.13 

U45 

-.35 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

12 

• 

883 

I1BED 

.02 

-3411 

2.71 

-.18 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

-432 

.89 

.02 

.11 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
PrS.  5.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAV  *  40  F 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

re 

.90 

lb  69 

5.05 

10059 

2059 

RAN 

1.01 

1.01 

.00 

-BLEEO 

-1.30 

-.65 

-.01 

POKER 

-4.33 

1.53 

.00 

1.20 

2.41 

7. 11 

12532 

2059 

RAM 

1.02 

1.02 

•  00 

BLEEO 

-1.37 

-.56 

-i  00 

POKER 

-3.26 

1.21 

-.00 

1.50 

sisr 

9.02 

15671 

2039 

RAM 

1.04 

1.04 

-.00 

fiLKEO 

-1.30 

-.51 

.01 

POKER 

-2.46 

.95 

.00 

2.00 

n  20 

13.43 

21980 

2059 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

BLIED 

-1.39 

-.55 

-.01 

POKER 

-1.71 

.67 

.00 

2.30 

11.2 

10.99 

26163 

2059 

RAN 

1.13 

1.13 

.00 

BLEED 

-1.56 

-.32 

-.01 

POKER 

-1.33 

.56 

.00 

PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

926 

11800 

8450 

1.19 

476 

—.00 

1.25 

1.34 

-.35 

.02 

.32 

-1.27 

-1.79 

1.18 

.02 

4.24 

-.98 

-1.37 

2.92 

-.00 

948 

16000 

10200 

1.23 

456 

-.00 

1.22 

1.33 

-.34 

.01 

.45 

-1.18 

-1.90 

1.38 

.09 

3.19 

-.64 

-.99 

2.21 

-.02 

978 

22000 

12400 

1.27 

428 

.00 

1.22 

1.35 

-.34 

.01 

.39 

-1.12 

-2.06 

1.60 

.09 

2.40 

-.42 

-.73 

1.69 

-.02 

1020 

36300 

16300 

1.35 

366 

.00 

1.24 

1.41 

-.35 

.01 

.42 

-1.15 

-2.60 

2.13 

.03 

1.67 

-.22 

-.49 

1.17 

-.00 

1040 

48300 

18600 

1.41 

327 

.00 

1,26 

1.48 

-.37 

.01 

.57 

-1.16 

-3.05 

2.65 

.02 

1.30 

-.15 

-.39 

.96 

-.00 

BTANG 

16.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  0E4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DflV  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

M 

1.00 

1 .20 

1760 

4920 

1.07 

934 

23.0 

93 

1570 

P2 

* 

2.73 

RAM 

1.01 

1.56 

-.60 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

at 

461 

BLEED 

.01 

-1.17 

1.67 

-.17 

—  •  66 

.01 

.69 

EKI 

M 

0 

POWER 

-.00 

9.41 

7.21 

1.04 

4.  30 

-.08 

9.15 

.90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

3250 

5630 

1.13 

986 

28.8 

114 

1625 

!>2 

9 

3.62 

RAM 

1.01 

1.49 

-.53 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

r  2 

• 

500 

BLEED 

.03 

-1.23 

1.78 

-.16 

-.64 

.03 

.68 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.16 

7.91 

5.43 

.74 

3.29 

-.16 

7.24 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

5550 

7220 

1.20 

1057 

37.6 

146 

1694 

P2 

m 

5.15 

RAM 

1.02 

1.47 

-.48 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T  2 

M 

554 

BLEED 

.04 

-1.36 

1.93 

-.18 

-.64 

.04 

.66 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.18 

6.00 

3.96 

.60 

2.52 

-.18 

5.73 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FG8 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

3.33 

5254 

1570 

1045 

6810 

5050 

1.04 

471 

16.0 

RAM 

1.01 

-  1.00 

-  .00 

.00 

1.37 

1.49 

-.52 

.02 

.00 

BLEED 

-.60 

.48 

.69 

-.00 

-.83 

-1.12 

1.62 

.01 

.00 

POWER 

5.02 

1..82 

9.15 

-.04 

6.67 

9.02 

7.59 

-.08 

.00 

.90 

1.69 

4.18 

6612 

1625 

1045 

9200 

5940 

1.11 

456 

16.0 

RAM 

1.01 

1.00 

-.00 

-.00 

1.30 

1.46 

-.49 

.01 

.00 

BLEED 

-.60 

.51 

.68 

.01 

-.77 

-1.21 

1.75 

.03 

.00 

POWER 

3.97 

13.50 

7.24 

-.11 

4.94 

7.74 

5.59 

-.16 

.00 

1.20 

2.41 

5.46 

8644 

1694 

1045 

12900 

7350 

1.18 

432 

13.0 

RAM 

1.02 

1.02 

-.00 

-.00 

1.26 

1.44 

-.45 

.01 

-4.62 

BLEED 

-.60 

.53 

.66 

.01 

-.73 

-1.32 

1.89 

.04 

.00 

POWER 

3.00 

10.90 

5.73 

.00 

3.68 

6.60 

4.16 

-.18 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  4500<fFEET  ■» 


MO 

P2/PO 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

M 

1.00 

1.28 

1680 

4170 

1.05 

905 

21.1 

89 

1439 

P2 

a 

2.73 

RAM 

1.02 

1.55 

-.71 

-.01 

.98 

1.02 

-.08 

T2 

a 

461 

BLEED 

.03 

-1.21 

1.76 

-.17 

-.63 

.03 

.70 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.18 

10.10 

7.47 

.90 

4.39 

-.18 

9.53 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

3070 

4750 

1.13 

954 

26.0 

108 

1478 

P2 

a 

3.62 

RAM 

1.01 

1.57 

-.61 

-.00 

1.01 

1.01 

-.00 

T2 

m 

500 

BLEEO 

.04 

-1.37 

1.89 

-.18 

-.65 

.04 

.64 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.20 

9.59 

5.90 

.81 

3.71 

-.20 

8.28 

1.20 

NR 

m 

.991 

2.41 

4970 

5050 

1.21 

1003 

31.4 

131 

1469 

P2 

a 

S.  15 

RAM 

1.02 

1.59 

-.62 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

m 

554 

BLEEO 

.03 

-1.73 

2.21 

-.20 

-.70 

.03 

.55 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.13 

9.38 

4.42 

.72 

3.20 

-.13 

6.92 

11-34 
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CONFIDENTIAL 


r  cuctt  *  i_  ci_crrofr  ce^/j^C  E^TtMiTFI)  PFBFnftMANf.F 


“  *"  **  *  *  *  " 

**■  — 

P.S. 

7.9 

OCTOBER  1964 

STANDARD 

DAY  ♦ 

40  F 

PRESSURE  ALTITUDE 

45000  FEET 

HO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.97 

4403 

1439 

1068 

5970 

4280 

1.03 

451 

16.0 

RAH 

.91 

.89 

-.08 

.01 

1.33 

1.45 

-.61 

.02 

.00 

BLEED 

-.57 

.52 

.70 

.02 

-.82 

-1.15 

1.71 

.03 

.00 

POWER 

4.83 

17.78 

9. 53 

-.03 

6.86 

9.63 

7.94 

-.18 

.00 

.90 

1.69 

3.66 

5374 

1478 

1068 

7920 

4850 

1.11 

430 

16.0 

RAH 

1.01 

1.00 

-.00 

.00 

1.34 

1.54 

-.58 

.01 

.00 

BLEED 

-.60 

.48 

.64 

-.00 

-.81 

-1.35 

1.87 

.04 

.00 

POWER 

4.38 

15.68 

8.28 

-.03 

5.69 

9.42 

6.07 

-.20 

.00 

.20 

2.41 

4.42 

6110 

1469 

1068 

10100 

5150 

1.19 

386 

16.0 

RAH 

1.02 

1.02 

.00 

-.00 

1.30 

1.57 

-.60 

.01 

.00 

BLEED 

-.66 

.43 

.55 

-.00 

-.85 

-1.70 

2.18 

.03 

.00 

POWER 

3.68 

13.97 

6.92 

-.00 

4.64 

9.23 

4.57 

-.13 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


r.fMFSAi  FiFTT&ir  C-E4/J5G  EST!MATED  PERFORMANCE 

P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


HO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.60 

NR 

S8 

1.00 

lc  28 

1670 

4090 

1.05 

902 

20.9 

88 

1425 

P2 

- 

2.73 

RAH 

1.02 

1.56 

-.72 

-.01 

.98 

1.02 

-.08 

T2 

22 

461 

BLEED 

.04 

-1.22 

1.77 

-.17 

-.63 

.04 

.69 

ERI 

0 

POWER 

-.20 

10.36 

7.54 

.93 

4.46 

-.20 

9.71 

.90 

NR 

= 

1.00 

1.69 

3030 

4170 

1.10 

953 

25.8 

107 

1351 

P2 

» 

3.62 

RAH 

1.01 

1.62 

-.71 

-.00 

1.01 

1.01 

-.02 

T  2 

* 

500 

BLEED 

.05 

-1.41 

2.12 

-.19 

-.62 

.05 

.68 

ERI 

35 

0 

POWER 

-.30 

10.90 

6.35 

.99 

3.98 

-.30 

8.93 

1.20 

NR 

2 

.991 

2.41 

4870 

4750 

1.22 

995 

30.5 

128 

1437 

P2 

s 

5.15 

RAH 

1.02 

1.61 

-.65 

.00 

1.02 

1.02 

.00 

T  2 

2 

554 

BLEEO 

.03 

-1.79 

2.27 

-.21 

-.70 

.03 

.54 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.12 

10.02 

4.44 

.76 

3.36 

-.12 

7.20 

11-36 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  8.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.60 

1.28 

2.93 

4310 

1425 

1070 

5870 

4190 

1.03 

448 

16.0 

RAM 

.91 

.89 

-.08 

.01 

1.34 

1.47 

-.62 

.02 

.00 

BLEED 

-.57 

.52 

.69 

.02 

-.83 

-1.17 

1.72 

.04 

.00 

POWER 

4.91 

18.11 

9.71 

-.09 

6.99 

9.86 

8.03 

-.20 

.00 

.90 

1.69 

3.43 

4597 

1251 

1070 

7300 

4270 

1.08 

425 

16.0 

RAM 

.99 

.97 

-.02 

.02 

1.34 

1.56 

-.65 

.01 

.00 

BLEED 

-.55 

.67 

.68 

-.03 

-.77 

-1.36 

2.07 

.05 

.00 

POWER 

4.66 

17.48 

8.93 

-.10 

6.08 

10.61 

6.64 

-.30 

.00 

1.20 

2.41 

4.27 

5774 

1437 

1070 

9720 

4850 

1.19 

379 

16.0 

RAM 

1.02 

1.01 

.00 

.00 

1.31 

1.59 

-.63 

.01 

.00 

BLEEO 

-.67 

.42 

.54 

-.00 

-.86 

-1.76 

2.24 

.03 

.00 

POWER 

3.85 

14.63 

7.20 

-.02 

4.86 

9.87 

4.59 

-.12 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

«  1.00 

1.69 

2660 

2650 

1.17 

898 

21.0 

93 

1155 

P2 

*  3.62 

RAM 

1.01 

1.88 

-1.09 

-.01 

.99 

1.01 

-.06 

T2 

-  500 

BLEED 

.03 

-1194 

2.71 

-.21 

-.68 

.03 

.61 

ERI 

*  0 

POWER 

-.19 

17.13 

7.13 

1.18 

5.27 

-.19 

11.27 

1.20 

NR 

-  .991 

2.41 

4120 

2590 

1.35 

931 

23.5 

108 

1192 

P2 

•  5.19 

RAM 

1.02 

1  J96 

-1.11 

-.00 

1.02 

1.02 

-.01 

T2 

•  554 

8L6ED 

.01 

-2  i32 

3.22 

-.16 

-.67 

.01 

.64 

ER1 

»  0 

POWER 

-.06 

17*50 

4.04 

.75 

4.48 

-.06 

9.30 

1.50 

NR 

*  •  971 

3.57 

9630 

9850 

1.26 

1172 

53.8 

203 

1789 

P2 

•  7.63 

RAM 

1.04 

1139 

-.38 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

-  624 

BLEED 

.04 

-1.45 

2.04 

-.18 

-.65 

.04 

.62 

6RI 

*  0 

POWER 

-.08 

4.47 

2.59 

.35 

1.64 

-.08 

3.53 

2.00 

NR 

*  .1925 

7.25 

20000 

13900 

1.36 

1340 

85.7 

316 

1896 

P2 

•15.50 

RAM 

1.09 

1  J50 

-.44 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

72 

»  7T4 

BLEED 

.02 

-2104 

2.51 

-.20 

-.73 

.02 

.47 

ERI 

■  0 

POWER 

-.02 

3117 

1.35 

.21 

.96 

-.02 

2.03 

2.30 

NR 

»  .693 

11.2 

29700 

16300 

1,44 

1456 

112.0 

409 

1948 

P2 

-23.94 

RAM 

1.13 

1152 

-.42 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

-  883 

BLEED 

.01 

-2J09 

2.90 

-.15 

-.69 

.01 

.60 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

2162 

.86 

.11 

.69 

-.01 

1.43 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P.S.  9.0  UCIUBbK  IVCsH 

STANDARD  DAY  ♦♦OF  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/PO 

R8/P0 

MFT 

TO 

.90 

U  69 

2.71 

3004 

1155 

RAM 

.93 

.69 

-.06 

BLEED 

-.60 

.69 

.61 

POMBR 

5.61 

24.57 

11.27 

1.20 

2.41 

3.18 

3494 

1192 

RAN 

1.01 

.99 

-.01 

iLceo 

-.64 

.79 

.64 

POMBR 

4.86 

* 

• 

*-• 

(M 

9.30 

1.50 

31  57" 

7.43 

12402 

1709 

RAN 

1.04 

1.04 

-.00 

BUEBO 

-.61 

.55 

.62 

POMBR 

1.92 

7.15 

3.53 

2.00 

Tl  26 

11.92 

18895 

1896 

RAM 

1.09 

1 .10 

.00 

-BL  BED 

-.77 

.39 

.47 

POMBR 

1  «06 

4.58 

2.03 

2.30 

11  .2 

15.61 

23450 

1948 

RAN 

1.13 

1.13 

.00 

BLEBO 

-J65 

.7.2 

.60 

POMBR 

.80 

3.52 

1.43 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

H2K 

1095 

5370 

2720 

1.14 

372 

.00 

1.39 

1.75 

-.94 

.02 

*.01 

-.92 

-1.84 

2.60 

.03 

*.06 

8.21 

16.42 

7.82 

-.19 

1095 

6760 

2650 

1.32 

320 

.01 

1.38 

1.95 

-1.07 

.01 

-.01 

-.88 

-2.27 

3.17 

.01 

.09 

6.66 

17.12 

4.41 

-.06 

1095 

19700 

10000 

1.24 

429 

*.00 

1.24 

1.43 

-.42 

.01 

.01 

-.72 

-1.46 

2.05 

.04 

*•03 

2.26 

4.50 

2.56 

-.08 

1094 

34100 

14100 

1.34 

366 

-.00 

1.25 

1.47 

-.40 

.01 

.07 

-.81 

-2.00 

2.46 

.02 

.05 

1.28 

3.13 

1.39 

-.02 

1095 

46300 

16600 

1.41 

327 

4.00 

1.27 

1.52 

-.42 

.01 

.00 

-.72 

-2.04 

2.85 

.01 

.00 

.91 

2.56 

.92 

-.01 

BTANG 

16.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

2040 

300 

4.01 

807 

13.7 

72 

829 

P2 

a 

3.62 

RAM 

.86 

3J70 

-4.54 

-.07 

.72 

.86 

-.35 

T2 

a 

500 

BLEED 

-.65 

-16J28 

21.54 

-.38 

-1.53 

-.65 

.29 

BRI 

a 

100 

POWER- 

18.24 

-113*71 

137.12 

-5.12 

-17.54- 

18.24 

2.55 

1.20 

NR 

a 

.991 

2.41 

3230 

*50 

-22.185 

844 

15.5 

85 

831 

P2 

* 

5.15 

RAM 

.87 

-21463 

10.39 

-.07 

.73 

.87 

-.29 

T2 

* 

554 

BLEED 

-.46 

113*29 

-41.97 

-.34 

-1.39 

-.46 

.14 

ERI 

a 

100 

POWER- 

14.18 

561J47 

-288.47 

-4.12 

-14.09-14.18 

.72 

1.50 

NR 

* 

.931 

3.57 

9650 

7590 

1.29 

1159 

51.0 

204 

1559 

P2 

a 

3.63 

RAN 

1.04 

1*49 

-.50 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

■ 

624 

BLEED 

.03 

-1139 

2.56 

-.09 

-.55 

.03 

.86 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.06 

5  406 

2.53 

.27 

1.62 

-.06 

3.49 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.25 

20000 

10400 

1.40 

1329 

81.3 

316 

1662 

P2 

■15.50 

RAN 

1.09 

1163 

-.59 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

734 

BLEED 

.02 

-1197 

3.19 

-.12 

-.61 

.02 

.74 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

4102 

1.20 

.15 

1.02 

-.02 

2.12 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

297Q0 

11900 

1.50 

1444 

106.2 

409 

1711 

P2 

■23.94 

RAM 

1.13 

1*74 

-.66 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

a 

883 

BLEEO 

.01 

-2447 

3.78 

-.13 

-.64 

.01 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

3166 

.73 

.13 

.80 

-.01 

1.63 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.2. 1J..C  uCTuocn  X  Toi 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  45000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69 

1.61 

1200 

829 

1256 

2480 

450 

2.69 

286 

13.0 

RAN 

.48 

•  00 

-.35 

.00 

1.16 

2.54 

-2.91 

-.14 

.00 

BLEED 

-1.05 

.00 

.29 

.00 

-2.51 

-11.03 

13.22 

-.65 

.00 

POHBR-12J42 

.00 

2.55 

.70 

-29.02 

-78.36 

88.8-18.24 

.00 

1.20 

2.41 

1.84 

1200 

8>31 

1257 

3310 

80 

14.73 

252 

13.0 

RAN 

mtiO 

.00 

-.29 

*.00 

1.17 

13.17 

-38.59 

-.15 

.00 

BLEBD 

-1J15 

.00 

.14 

.00 

-2.24 

-72.78 

-793.58 

-.46 

•  00 

P0«ER-ll.3e 

.00 

.72 

.13 

-22.42-349.40 

849.9-14.18 

.00 

1.50 

3%  57* 

5.96 

9772 

15.59 

1257 

17500 

7820 

1.25 

430 

13.0 

RAN 

1.04 

1.02 

-.01 

.00 

1.26 

1.54 

-  •  56 

.01 

.00 

BLEED 

-.50 

1.12 

.66 

.00 

-.61 

-1.39 

2.57 

.03 

.00 

POWER 

1.39 

7  .68 

3.49 

.07 

2.25 

5.10 

2.49 

-.06 

.00 

2.00 

7k  26 

9.59 

14625 

1662 

1257 

30700 

10700 

1.37 

366 

4.0 

RAN 

1.09 

1.08 

.00 

*•00 

1.26 

1.59 

-.55 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

1.12 

.74 

.00 

-.66 

-1.93 

3.14 

.02 

.00 

POWER 

1.17 

5.28 

2.12 

*.01 

1.35 

3.93 

1.29 

-.02 

.00 

2.30 

11.2 

12<58 

17837 

1711 

1257 

41900 

12200 

1.47 

328 

.0 

RAN 

1.13 

1.13 

.00 

4.00 

1.28 

1.66 

-.58 

.01 

.00 

BLEED 

-J62 

1.17 

.68 

.01 

-.69 

-2.41 

3.71 

.01 

.00 

POWER 

.80 

4*44 

1.63 

.03 

1.02 

3.56 

.83 

-.01 

.00 

C  O  N  F I  DENTtA  L 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

S 

1.00 

1.69 

2140 

8230 

1.88 

964 

21.4 

79 

1989 

P2 

2.24 

RAM 

1.02 

1429 

-.37 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

* 

453 

BLEED 

•  01 

-1 467 

.92 

-.33 

-.98 

.01 

-.00 

ERI 

M 

100 

POWER 

-.00 

-2188 

4.10 

.11 

.36 

-.00 

-.00 

1.20 

NR 

* 

.991 

2.41 

3770 

11100 

1.85 

1035 

26.8 

104 

2059 

P2 

a 

3.18 

RAM 

1.02 

1432 

-.39 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

72 

m 

503 

BLEED 

.03 

-1.71 

.97 

-.30 

-.96 

.03 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1432 

2.23 

.08 

.26 

-.01 

.00 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

6240 

14400 

1.82 

1112 

38.2 

138 

2059 

P2 

a 

4.71 

RAM 

1.04 

1429 

-.31 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

.07 

-1470 

.99 

-.26 

-.91 

.07 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

-1.09 

1.83 

.07 

.28 

-.02 

.00 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

9970 

18500 

1.82 

1204 

50.9 

184 

2059 

P2 

a 

7.18 

RAM 

1.07 

1133 

-.31 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

a 

643 

BLBE0 

.07 

-1.84 

1.15 

-.26 

-.90 

.07 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

-1.07 

1.64 

.05 

.21 

-.02 

.00 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

13300 

21500 

1.84 

1269 

61.0 

220 

2059 

P2 

a 

9.57 

RAM 

1.09 

1426 

-.21 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.05 

-1187 

1.16 

-.25 

-.93 

.05 

-.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-480 

1.29 

.04 

.18 

-.01 

.00 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

19900 

26100 

1.90 

1374 

79.4 

287 

2059 

P2 

a 

14.78 

RAM 

1.13 

1.28 

-.19 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

a 

802 

BLEED 

.03 

-2429 

1.10 

-.23 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-2186 

-.64 

.03 

.15 

-.00 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

25500 

27000 

1.65 

1450 

93.8 

339 

2059 

P2 

a 

19.69 

RAM 

1.16 

.63 

—  .  66 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

3 

876 

BLEED 

.02 

-1.84 

1.89 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.85 

.86 

.02 

14 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.0 

32200 

27300 

1.83 

1524 

109.2 

396 

2059 

P2 

>26.13 

RAM 

1.18 

453 

-.52 

.00 

1.18 

1.18 

-.00 

T2 

■ 

955 

BLEED 

.02 

-2103 

2.09 

-.20 

-.95 

.02 

-.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

-482 

.83 

.02 

.12 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

! 

i  IT 

r 

GENERAL 

ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED 

PERFORMANCE 

[  1 

1  ■ 

P.S. 

1.0 

OCTOBER  1964 

j  j 

I: 

STANOARO  OAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000  FEET 

1 

I 

f! 

MO 

P2/P0 

R8/P0 

WFT, 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

;  fl 

.190 

lb  60 

5.73 

15454 

3391 

1293 

10500 

8390 

1.84 

484 

13.0 

1  V 

RAM 

1.02 

.94 

.02 

.00 

1.26 

1.32 

-.41 

.02 

.00 

BLEED 

-1.36 

-.78 

-.08 

.33 

-1.34 

-1.68 

.93 

.01 

.00 

i 

POWER 

-7.13 

1.18 

-.63 

6.74 

-1.97 

-2.47 

3.68 

-.00 

.00 

!  I.i 

j 

1.20 

2.41 

7.64 

20417 

3466 

1297 

15000 

11200 

1.82 

474 

4.0  J 

RAM 

1  *02 

.96 

.01 

.00 

1.22 

1.29 

-.35 

.02 

.00 

S  f/ 

BLEED 

-1.37 

-.77 

•*•06 

.37 

-1.26 

-1.70 

.96 

.03 

.00 

POWER 

-5.23 

.89 

-.42 

4.98 

-1.21 

-1.62 

2.52 

-.01 

.00 

'  f? 

1.50 

3b  50 

9.79 

26200 

3477 

1340 

20700 

14500 

1.81 

450 

4.0 

1 

RAM 

i;os 

1.00 

.01 

♦  .00 

1.22 

1.30 

-.32 

.01 

.00 

1  M 

BLEED 

-1.38 

-.73 

-.05 

.43 

-1.18 

-1.72 

1.01 

.07 

.00 

1' 

POWER 

-3*78 

.73 

-.25 

3.61 

-.75 

-1.07 

1.80 

-.02 

.00 

ll 

1.80 

5b  49 

12.56 

33747 

3488 

1387 

28700 

18700 

1.80 

419 

.0 

f 

RAM 

1.07 

1.03 

.02 

.01 

1.23 

1.32 

-.31 

.01 

.00 

i  n 

BLEED 

-1.36 

-.72 

-.08 

.39 

-1.16 

-1.81 

1.12 

.07 

.00 

i  1] 

1 

POWER 

-3.01 

.56 

-.37 

2.76 

-.63 

-.96 

1.53 

-.02 

.00 

\ 

i  n 

2.00 

7.24 

14.74 

39490 

3482 

1410 

35100 

21B00 

1.81 

393 

.0 

j;  I] 

RAM 

1.10 

1.06 

-.02 

4.01 

1.23 

1.31 

-.27 

.01 

.00 

BLEED 

-1.45 

-.75 

-.05 

.47 

-1.16 

-1.90 

1.19 

.05 

.00 

f  It 

POWER 

-2.59 

.48 

-.26 

2*41 

-.47 

-.76 

1.25 

-.01 

.00 

u 

2.30 

11.2 

18.67 

49606 

3469 

1443 

46900 

27000 

1.83 

355 

.0 

RAM 

1.13 

1.10 

-.01 

♦.01 

1.25 

1.35 

-.26 

.01 

.00 

n 

BLEED 

-1.48 

-1.22 

-.30 

.32 

-1.32 

-2.32 

1.13 

.03 

.00 

8 

POWER 

-1.88 

-3.48 

-2.32 

.41 

-1.68 

-2.90 

-.60 

-.00 

.00 

n 

2.50 

14.0 

21.82 

50000 

3217 

1394 

53800 

28300 

1.77 

329 

.0  ! 

P 

RAM 

1.20 

.00 

-.67 

♦  •44 

.90 

.67 

-.69 

.01 

.00  ;  ! 

'  li 

BLEED 

-1.64 

.00 

.36 

.87 

-.93 

-1.78 

1.83 

.02 

.00  1 

'  II 

POWER 

-1.69 

.00 

-.37 

1.46 

-.39 

-.74 

.74 

-.00 

.00  j 

U 

2.70 

19.0 

25.44 

50000 

3006 

1338 

61100 

28900 

1.73 

302 

.0 

RAM 

1.22 

.00 

-.62 

4.39 

.91 

.60 

-.58 

.00 

.00 

1  n 

BLEBO 

-1.55 

.00 

.36 

.78 

-.92 

-1.95 

2.01 

.02 

.00  i 

;  1, 

POWER 

-1.45 

.00 

-.32 

1.27 

-.32 

-.67 

.68 

-.00 

.00  j 

i 

r 
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< . 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2-0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  59QOC  FEET 

t 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

J 

i  .90 

NR 

X 

1.00 

1.69 

2140 

7630 

1.65 

965 

21.5 

79 

1989 

•-T 

P2 

* 

2.24 

RAW 

1.02 

U28 

-.35 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

V-' 

12 

X 

453 

BLEED 

.01 

-1.67 

.94 

-.33 

-.90 

.01 

-.00 

'? 

GRI 

3 

100 

POWER 

-.00 

-2.79 

4.20 

.11 

.36 

-.00 

-.00 

1.20 

NR 

as 

•  99 1 

2.41 

3770 

10000 

1.66 

1036 

28.9 

104 

2059 

P2 

X 

3.18 

RAW 

1.02 

1127 

-.32 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

X 

503 

BLEED 

.02 

-1.74 

1.02 

-.32 

-.96 

.02 

.01 

if 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1J24 

2.29 

.08 

.26 

-.01 

.00 

f 

f  1-50 

NR 

X 

.971 

3.56 

6240 

13000 

1.65 

1113 

38.3 

138 

2059 

:  1 

P2 

■ 

4.71 

RAW 

1.04 

1131 

-.33 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

;  $■. 

T2 

a 

566 

BLEED 

.07 

-1.76 

1.10 

-.26 

-.90 

.07 

-.00 

: 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

-.99 

1.83 

.07 

.27 

-.03 

-.00 

!  1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

9960 

16600 

1.66 

1205 

51.1 

184 

2059 

'  P; 

P2 

a 

7.18 

RAM 

1.07 

ll34 

-.32 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

l 

T2 

X 

643 

BLEED 

.08 

-1.85 

1.21 

-.27 

-.89 

.08 

.01 

>) 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.02 

-.80 

1.45 

.05 

.21 

-.02 

.00 

?  2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

13300 

19100 

1.68 

1270 

61.1 

220 

2059 

;  f 

P2 

X 

9.57 

RAW 

1.09 

L.29 

-.24 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

i  i 

T2 

X 

702 

BLEED 

.05 

-1.93 

1.25 

-.24 

-.92 

.05 

.00 

'  | 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.64 

1.20 

.04 

.18 

-.01 

.00 

k  1  2. BO 

NR 

a 

.893 

11.2 

19900 

23100 

1.73 

1375 

79.6 

287 

2059 

'  1 

P2 

a 

14.78 

RAiM 

1.13 

1.29 

-.20 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

| 

T2 

a 

802 

BLEED 

.03 

-2112 

1.43 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

1 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.00 

-i69 

1.15 

.03 

.15 

-.00 

.00 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

25500 

25700 

1.79 

1451 

94.1 

339 

2059 

P2 

X 

19.69 

RAM 

1.16 

1132 

-.19 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

a 

876 

BLEED 

.02 

-2.35 

1.68 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

;  i 

[  | 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.00 

-464 

1.04 

.02 

.14 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.8 

32100 

27400 

1.82 

1525 

109.5 

396 

2059 

P2 

a 

26.13 

RAW 

1.18 

452 

-.51 

.00 

1.18 

1.18 

.00 

T2 

= 

955 

BLEED 

.02 

-2101 

2.08 

-.20 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

s 

0 

PGWER 

-.00 

-181 

.  B2 

.02 

.12 

-.00 

-.00 

i 

t 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

2.0 

OCTOBER  1964 

standard  day 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000  FEET 

NO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

It  69  5.79 

12578 

3044 

1197 

9860 

7720 

1.63 

484 

13.0 

RAM  1.02 

.95 

-.01 

*.01 

1.24 

1.30 

-.38 

.02 

.00 

BLEB)  -1*35 

-.75 

-.01 

.35 

-1.30 

-1.66 

.93 

.01 

.00 

P0WBR  -7.05 

1.38 

-.28 

6.76 

-1.74 

-2.22 

3.63 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  7.72 

16684 

3107 

1200 

14000 

10200 

1.63 

474 

4.0 

RAM  1.02 

.97 

-.01 

4.01 

1.21 

1.28 

-.33 

.02- 

45.00 

SLEEK)  01.34 

-.74 

-.01 

.36 

-1.23 

-1.69 

.97 

.02 

.00 

POWER  -5.17 

1.04 

-.16 

4.98 

-1.05 

-1.44 

2.49 

-.01 

.00 

1.50 

3.561  9.90 

21375 

3102 

1235 

19300 

13100 

1.63 

450 

4.0 

RAM  1.05 

1.00 

-.00 

-.01 

1.21 

1.29 

-.31 

.01 

.00 

BLEB)  -1.37 

-.70 

-.02 

.43 

-1.16 

-1.74 

1.07 

.07 

.00 

POWER  -3.72 

.83 

-.14 

3.60 

-  J69 

-1.00 

1.84 

-.03 

.00 

1.90 

51.43  12.71 

27447 

3099 

1276 

26700 

16700 

1.64 

419 

.0 

RAN  1.07 

1.04 

-.00 

4.00 

1.22 

1.31 

-.29 

.01 

.00 

BLEED  -K33 

—.68 

-.03 

.39 

-1.12 

-1.83 

1.19 

.08 

.00 

ROWER  -2.95 

.64 

-.24 

2.80 

-.54 

-.86 

1.51 

-.02 

.00 

2.00 

7424  14.93 

32027 

3090 

1297 

32600 

19400 

1.65 

393 

.0 

RAM  1.10 

1.07 

-.02 

*•01 

1.23 

1.32 

-.27 

.01 

.00 

BLEED  -1.43 

-.71 

-.03 

.47 

-1.15 

-1.97 

1.29 

.05 

.00 

POWER  -2.54 

.55 

-.19 

2.43 

-.43 

-.72 

1.27 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  18.91 

40010 

3077 

1327 

43600 

23700 

1.69 

355 

.0 

RAM  1.13 

1.11 

-.01 

4.01 

1.25 

1.36 

-.27 

.01 

.00 

BLEED  -1  <J43 

-.74 

-.04 

.44 

-1.15 

-2.14 

1.45 

.03 

.00 

POWER  -1.99 

.44 

17 

1.89 

-.31 

-.57 

1.02 

-.00 

.00 

2.50 

14.9  22.00 

45921 

3069 

1345 

52300 

26800 

1.71 

329 

.0 

RAM  1.16 

1.14 

-.01 

4.01 

1.28 

1.39 

-.27 

.01 

.00 

BLEED  -1.60 

-.73 

-.06 

.59 

-1.18 

-2.32 

1.64 

.02 

.00 

POWER  -1.68 

.39 

-.15 

1.60 

-.25 

-.49 

.68 

-.00 

.00 

2.  TO 

19.8  25.57 

50000 

3008 

1332 

61100 

29000 

1.73 

302 

.0 

RAM  1.22 

-.00 

-.63 

4.39 

.91 

.60 

-.58 

.00 

.00 

BLEBO  -1.53 

.00 

.36 

.76 

-.91 

-1.94 

2.00 

.02 

.00 

POWER  -1.44 

-.00 

-.31 

1.26 

-.32 

-.67 

.68 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

550C0 

FEET 

MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

* 

1.00 

1.69 

2140 

6670 

1.45 

966 

21.6 

79 

1989 

P2 

* 

2.24 

RAM 

1.02 

1134 

-.39 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

* 

453 

BLEED 

.01 

-1.71 

1.03 

-.33 

-.97 

.01 

.01 

ERI 

* 

100 

POWER 

-.00 

-2.08 

3.81 

.11 

.36 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

ac 

.991 

2.41 

3770 

8770 

1.47 

1037 

29. C 

104 

2059 

P2 

X 

3.18 

RAM 

1.02 

1127 

-.30 

.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T  2 

M 

503 

BLEED 

.02 

-1*73 

1.04 

-.33 

-.96 

.02 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1150 

2.79 

.08 

.26 

-.01 

.01 

1.50 

NR 

M 

•  9T1 

3.56 

6240 

11100 

1.49 

1114 

38.4 

138 

2059 

P2 

m 

4.71 

RAM 

1.04 

1138 

-.39 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

at 

566 

BLEED 

.08 

-1191 

1.29 

-.26 

-.89 

.08 

.00 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.02 

-1.15 

2.16 

.06 

.27 

-.02 

-.00 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

9960 

14000 

1.51 

1206 

51.2 

184 

2059 

P2 

a 

T.18 

RAM 

1.07 

1132 

-.29 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

M 

643 

BLEED 

.0.8 

-1.96 

1.36 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.02 

-187 

1.66 

.05 

.21 

-.02 

.00 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

13300 

16000 

1.53 

1271 

61.3 

220 

2059 

P2 

a 

9.57 

RAM 

1.09 

1.36 

-.30 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

a 

702 

BLEED 

.05 

-2112 

1.52 

-.24 

-.92 

.05 

.00 

ERL 

a 

0 

POWER 

-.01 

-.70 

1.37 

.04 

.18 

-.01 

.00 

2.30 

NR 

X 

.893 

11.2 

19900 

19200 

1.58 

1376 

79.9 

287 

2059 

P2 

a ; 

14.78 

RAN 

1.13 

1134 

-.24 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

a 

802 

BLEED 

•03 

-2.30 

1.68 

-.25 

-.95 

.03 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.55 

1.10 

.03 

.15 

-.00 

.00 

2.50 

NR 

X 

.870 

14.9 

25500 

21200 

1.63 

1452 

94.4 

339 

2059 

P2 

x ' 

19.69 

RAM 

1.16 

1*37 

-.23 

.00 

1. 16 

1.16 

.00 

T2 

a 

876 

BLEED 

.02 

-2156 

1.96 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.52 

1.00 

.02 

.14 

-.00 

.00 

2.  TO 

NR 

a 

.846 

19. B 

32100 

22600 

1.69 

1526 

109.8 

396 

2059 

P2 

a; 

26.13 

RAN 

1.18 

1.37 

-.18 

.00 

1.18 

1.18 

.00 

T2 

a 

955 

BLEED 

.02 

-2.71 

2.15 

-.19 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.48 

.91 

.02 

.12 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P  e  S  • 

3.0 

OCTOBER  1964 

STANOARD  OAY 

PRESSURE  ALTITUOE 

55000  FEET 

MO 

P2/P0  P0/PO 

WFT. 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

BTANG 

•  ■90 

1. 69  5.86 

9695 

2532 

1067 

8860 

6740 

1.44 

484 

13.0 

RAM  1  <i02 

.97 

-.01 

■fr.00 

1.24 

1.31 

-.37 

.02 

.00 

BLEED  >1.32 

-.71 

.01 

.34 

-1.28 

-1.69 

1.00 

.01 

.  00 

POWER  >6.90 

1.70 

-.14 

6.66 

-1.60 

-2.11 

3.84 

-.00 

.00 

1.20 

2.4T  7.82 

12929 

2605 

1074 

12700 

8890  ? 

1.45 

474 

13.0 

RAN  1 .02 

.99 

-.00 

—  .00 

1.21 

1.29 

-.32 

.02 

.00 

BLEED  -1.30 

-.71 

>.00 

.32 

-1.21 

-1.74 

1.05 

.02 

.00 

POWER  -5.08 

1.28 

-.08 

4.92 

-.97 

-1.38 

2.67 

-.01 

.00 

1.50 

31.56  10.03 

16522 

2606 

1106 

17500 

11300 

1.47 

450 

4.0 

RAN  1.05 

1.02 

.01 

.00 

1.21 

1.31 

-.31 

.01 

.00 

BLEEO  >1.35 

-.65 

-.02 

.42 

-1.14 

-1.82 

1.20 

.08 

.00 

POWER  >3.66 

.99 

-.10 

3.53 

-.64 

-.99 

1.99 

-.02 

.00 

1.80 

5.43  12.88 

21112 

2606 

1143 

24100 

14200 

1.49 

419 

4.0 

RAM  1.07 

1.05 

.01 

.00 

1.22 

1.33 

-.30 

.01 

.00 

BLEBD  >1.32 

-.64 

-.03 

.39 

~l.ll 

-1.95 

1.35 

.08 

.00 

ROWER  >2.89 

.78 

-.14 

2.75 

— .  48 

-.80 

1.58 

-.02 

.00 

2.00 

7.24  15.13 

24521 

2601 

1161 

29500 

16200 

1.51 

393 

.0 

RAN  1.10 

1.07 

-.01 

-.01 

1.23 

1.34 

-.28 

.01 

.00 

BLEED  >1.42 

-.66 

-.02 

.45 

-1.13 

-2.10 

1.49 

.05 

.00 

POWER  -2.30 

.66 

-.12 

2.38 

-.38 

-.68 

1.35 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  19.18 

30354 

2592 

1188 

39400 

19600 

1.55 

355 

.0 

RAN  1.13 

1.11 

-.01 

*».00 

1.25 

1.38 

-.28 

.01 

.00 

BLEEO  -1  .40 

-.68 

-.02 

.41 

-1.14 

-2.32 

1.70 

.03 

.00 

POWER  -1.95 

.54 

-.10 

1.86 

-.27 

-.53 

1.08 

-.00 

.00 

2.50 

14.9  22.33 

34573 

2598 

1204 

47300 

21800 

1.59 

329 

.0 

RAM  1.16 

1.15 

-.01 

-.AO 

1.28 

1.42 

-.29 

.01 

.00 

BLEEO  -1.59 

-.67 

-.04 

.58 

-1.16 

-2.54 

1.95 

.02 

.00 

POWER  -1.65 

.47 

-.09 

1.57 

-  o  21 

-.46 

.94 

-.00 

.00 

2. TO 

19.6  25.91 

38604 

2585 

1207 

55900 

23700 

1.63 

302 

.0 

RAM  1.18 

1.17 

-.01 

—  •  OO 

1.30 

1.46 

-.27 

.00 

.00 

BLEED  -1.50 

-.65 

-.02 

.50 

-1.13 

-2  69 

2.13 

.02 

.00 

POWER  -1.43 

.42 

-.08 

1.36 

-.17 

-.41 

.84 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


p.«.  4.0  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000 

FEET 

YO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

a 

1.00 

1.69 

2140 

5660 

1.23 

967 

21.6 

79 

1989 

P2 

2.24 

RAY 

1.02 

U38 

-.48 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

= 

453 

BLEED 

.01 

-1.80 

1.24 

-.33 

-.97 

.01 

.01 

ERI 

3 

100 

POWER 

-.00 

-1180 

4.04 

.  10 

.36 

-.00 

.00 

1.20 

NR 

M 

.991 

2.41 

3770 

7410 

1.25 

1039 

29.1 

104 

2059 

92 

X 

3.18 

RAN 

1.02 

1  <28 

-.34 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

.02 

-1181 

1.24 

-.33 

-.96 

.02 

-.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1.32 

2.99 

.08 

.26 

-.01 

-.01 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

6230 

9080 

1.28 

1115 

38.5 

138 

2059 

P2 

a 

4.71 

RAN 

1.04 

1.28 

-.26 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

3 

566 

BLEED 

.08 

-1*93 

1.41 

-.26 

-.89 

.08 

.00 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.02 

-1.13 

2.45 

.06 

.26 

-.02 

-.00 

1.80 

NR 

3 

.945 

5.43 

9960 

11300 

1.31 

1207 

51.4 

184 

2059 

P2 

m 

7.18 

RAM 

1.07 

1139 

-.35 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

3 

643 

BLEED 

.08 

-2.17 

1.68 

-.27 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

'  a 

0 

POWER 

-.02 

-172 

1.76 

.05 

.21 

-.02 

.00 

2.00 

NR 

— 

.925 

7.24 

13300 

12700 

1.33 

1272 

61.5 

220 

2059 

P2 

3 

9.57 

RAM 

1.09 

1.37 

-.30 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

* 

T2 

m 

702 

BLEED 

.05 

-2.31 

1.82 

-.24 

-.91 

.05 

.01 

ERI 

s 

0 

POWER 

-.01 

-161 

1.50 

.04 

.18 

-.01 

-.00 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

19900 

14900 

1.39 

1377 

80.1 

287 

2059 

P2 

a 

14.78 

RAM 

1.13 

1.43 

-.32 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

a 

802 

BLEED 

.03 

-2.65 

2.17 

-.25 

-.94 

.03 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.41 

1.14 

.03 

.15 

-.00 

.00 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

25500 

16200 

1.43 

1*52 

94.7 

339 

2059 

P2 

a 

19.69 

RAM 

1.16 

1145 

-.31 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

a 

876 

BLEED 

.02 

-2*94 

2.50 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.38 

1.02 

.02 

.14 

-.00 

-.00 

2.70 

NR 

X 

.846 

19.8 

32100 

17100 

1.49 

1527 

110.2 

395 

2059 

P2 

» 

26.13 

RAM 

1.18 

1145 

-.25 

.00 

1.18 

1.18 

.00 

T2 

a 

955 

BLEED 

.02 

-3.19 

2.82 

-.19 

-.93 

.02 

.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-.34 

.93 

.02 

.12 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


4.0 

OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 

MO 

P2/PO  P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

11.69  5.93 

6970 

2062 

943 

7920 

5780 

1.21 

484 

13.0 

RAM  L„02 

.94 

-.04 

-.02 

1.22 

1.30 

-.38 

.02 

.00 

BL  EEC  -1.31 

-.60 

.04 

.34 

-1.25 

-1.72 

1.15 

.01 

.00 

POWBR  -6.74 

2.22 

-.04 

6.60 

-1.49 

-2.04 

4.29 

-.00 

.00 

1.20 

2.41  7.91 

9241 

2113 

947 

11200 

7480 

1.24 

474 

13.0 

RAM  1.02 

.96 

-.03 

-*•02 

1.19 

1.28 

-.34 

.02 

.00 

BLEBO  -1.30 

-.60 

.02 

.33 

-1.20 

-1.81 

1.24 

.02 

.00 

POWBR  -5.01 

1.66 

-.04 

4.89 

-.92 

-1.38 

3.05 

-.01 

.00 

1.50 

3.56  10.15 

11643 

2105 

972 

15500 

9250 

1.26 

450 

13.0 

RAM  1.05 

1.04 

.01 

.00 

1.21 

1.32 

-.30 

.01 

.00 

BLEBD  -1.34 

-.56 

-.01 

.42 

-1.13 

-1.94 

1.42 

.08 

.00 

POWER  -3.61 

1.31 

-.04 

3.50 

-.59 

-.97 

2.28 

-.02 

.00 

i.eo 

5.43  13.05 

14741 

2111 

1006 

21400 

11400 

1.29 

419 

4.0 

RAM  1.07 

1.07 

.01 

.01 

1.22 

1.35 

-.31 

.01 

.00 

BLEBD  -1.31 

-.55 

-.02 

.38 

-1.10 

-2.13 

1.64 

.08 

.00 

POWBR  -2.82 

1.03 

-.04 

2.73 

-.40 

-.74 

1.78 

-.02 

.00 

2.00 

11 24<  15.34 

16970 

2111 

1022 

26100 

12900 

1.32 

393 

4.0 

RAM  1.09 

1.09 

.00 

-.00 

1.23 

1.37 

-.30 

.01 

.00 

BLEBD  -1.40 

-.55 

.00 

.45 

-1  o  12 

-2.32 

1.83 

.05 

.00 

POWBR  -2.45 

•  83 

-.01 

2.39 

-.31 

-.61 

1.50 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  19.44 

20639 

2111 

1048 

35000 

15100 

1.36 

355 

.0 

RAM  1.13 

1.13 

.00 

.00 

1.25 

1.42 

-.31 

.01 

.00 

BLEED  -1.39 

-.57 

-.01 

.41 

-1.13 

-2.64 

2.16 

.03 

.00 

POWBR  -1.91 

.72 

-.01 

1.86 

-.21 

-.48 

1.21 

-.00 

.00 

2.50 

14.9  22.66 

23154 

2111 

1062 

42000 

16500 

1.40 

329 

.0 

RAM  1.16 

1.16 

.00 

.00 

1.28 

1.46 

-.33 

.01 

.00 

BLEED  -1.57 

-.55 

-.01 

.58 

-1.14 

-2.94 

2.50 

.02 

.00 

POWBR  -1.61 

.64 

-.01 

1.57 

-.16 

-.41 

1.06 

-.00 

.00 

2. TO 

19.8  26.29 

25382 

2111 

1065 

49600 

17500 

1.45 

302 

.0 

RAM  1.18 

1.18 

.00 

.00 

1.30 

1.51 

-.31 

.00 

.00 

BLEBD  -1.48 

-.50 

.00 

.49 

-1.12 

-3.20 

2.83 

.02 

.00 

ROWBR  -1.39 

.58 

-.01 

1.36 

-.13 

-.37 

.96 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


ft  C  A 

•  •  y*  V 


UUIOBER  1964 


STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

.90 

1  NR  «  1.00 

1.69 

2140 

5540 

P2  *  2.24 

RAM 

1.02 

1132 

T 2  *  453 

BLEED 

.01 

-1*76 

ERI  *  100 

POWER 

-.00 

-2.05 

1.20 

NR  «  .991 

2.41 

3770 

7250 

P2  *  3.18 

RAM 

1.02 

1132 

T2  *  503 

BLEED 

.02 

-1.86 

ERI  *  0 

POWER 

-.01 

-1.34 

1.50 

NR  *  .971 

3.56 

6230 

8910 

P2  -  4.71 

RAM 

1.04 

1128 

T2  =  566 

BLEED 

.09 

-1194 

ERI  a  0 

POWER 

-.02 

-1.10 

1.80 

NR  *  .945 

5.43 

9950 

11000 

P2  *  7.18 

RAM 

1.07 

1*39 

T2  =  643 

BLEED 

.08 

-2.19 

ERI  «  0 

POWER 

-.02 

-.70 

2.00 

NR  *  .925 

7.24 

13200 

12400 

P2  *  9.57 

RAM 

1.09 

1137 

T 2  *  702 

BLEED 

.05 

-2.34 

ERI  a  0 

POWER 

-.01 

-462 

2.30 

NR  »  .893 

11.2 

19900 

14400 

P2  *14.78 

RAM 

1.13 

1144 

T2  *  802 

SLEEO 

.03 

-2171 

ERI  *  0 

POWER 

-.00 

-.42 

2.50 

NR  «  .870 

14.9 

25500 

15600 

P2  *19.69 

RAM 

1.16 

1145 

T2  »  876 

BLEED 

.02 

-2.99 

ERI  a  0 

POWER 

-.00 

-436 

2.70 

NR  »  .846 

19.8 

32100 

16400 

P2  *26.13 

RAM 

1.18 

1*45 

T2  «  955 

8LE60 

.02 

-3*25 

cK I  *  0 

POWER 

-.00 

-*33 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.17 

969 

21.7 

79 

1989 

**  •  33 

-.00 

1.02 

1.02 

.  00 

1.15 

-.33 

-.97 

.01 

•  01 

4  •  46 

.10 

.35 

-.00 

.00 

1.21 

1040 

29.2 

104 

2059 

-.32 

-.00 

1.02 

1.02 

.00 

1.25 

-.33 

-.<,6 

.02 

-.01 

3.11 

.08 

.26 

-.01 

.00 

1.25 

1117 

38.7 

138 

2059 

—  .  26 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

1.44 

-.25 

-.88 

.09 

-.00 

2.46 

.06 

.25 

-.02 

-.00 

1.28 

1209 

51.6 

184 

2059 

-.34 

.00 

1.07 

1.07 

.00 

1.72 

-.26 

-.88 

.08 

-.00 

1 .78 

.05 

.21 

-.02 

.00 

1.30 

1273 

61.8 

220 

2059 

-.30 

.00 

1.09 

1.09 

.00 

1.87 

-.25 

-.91 

.05 

-.00 

1.54 

.04 

.17 

-.01 

.00 

1.36 

1379 

80.5 

287 

2059 

—  .  34 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

2.26 

-.25 

-.94 

.03 

-.01 

1.18 

.03  " 

.15 

-.00 

.00 

1.40 

1454  , 

95.2 

339 

2059 

—  .  32 

.CO 

1.16 

1.16 

-.00 

2.59 

-.18 

-.93 

.02 

.00 

1.05 

.02 

.13 

-.00 

-.00 

1.46 

1528 

110.7 

395 

20  59 

-.25 

.00 

1.18 

1.18 

.00 

2.93 

-.19 

-.93 

.02 

.01 

.94 

.02 

.12 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  664/ J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.S. 

5.0 

OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

55000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

1.69  5.98 

6492 

1989 

918 

7770 

5630 

1.15 

484 

16.0 

RAM  1.02 

1.01 

.00 

*.00 

1.24 

1.33 

-.34 

.02 

.00 

BLEED  -1.30 

-.64 

.01 

.31 

-1.27 

-1.75 

1.14 

,01 

.00 

POWER  —6.85 

2.39 

.00 

6.52 

-1.43 

-1.98 

4.39 

•*.00 

.00 

1.20 

2.41  7.97 

8769 

2059 

927 

11100 

7330 

1.20 

474 

13.0 

RAM  1.02 

1.02 

.00 

*■.00 

1.21 

1.30 

-.31 

.02 

.00 

BLEED  -1.30 

-.65 

-.01 

.32 

-1.21 

-1.84 

1.23 

.02 

.00 

POWER  -4.96 

1.76 

.00 

4.86 

-.88 

-  1.33 

3.10 

-.01 

.00 

1.50 

31561  10.23 

11127 

2059 

953 

15300 

9070 

1.23 

449 

13.0 

RAM  1.05 

1.04 

.00 

<r.00 

1.21 

1.32 

-.30 

.01 

.00 

BLEED  -1.34 

-.55 

-.00 

.43 

-1.11 

-1.94 

1.44 

.09 

.00 

POWER  -3.61 

1.35 

-.00 

3.52 

-.56 

-.93 

2.30 

-.02 

.00 

i.eo 

>5fc  43  13.14 

14050 

2059 

985 

21100 

11100 

1.26 

419 

4.0 

RAM  1.07 

1.07 

.00 

.00 

1.22 

1.35 

-.30 

.01 

.00 

BLEED  -1.30 

-.53 

-.00 

.38 

-1.09 

-2.14 

1.66 

.08 

.00 

POWER  -2.78 

1.07 

.00 

2.72 

-.37 

-.69 

1.77 

-.02 

.00 

2.00 

7.24  15.46 

16142 

2059 

1001 

25800 

12500 

1.29 

393 

4.0 

RAN  1.09 

1.09 

.00 

.00 

1.23 

1.37 

-.30 

.01 

.00 

BLEED  -1.39 

-.54 

-.00 

.44 

-1.11 

-2.34 

1.87 

.05 

.00 

POWER  -2.45 

.92 

.00 

2.39 

-.30 

-.61 

1.53 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  19.60 

19556 

2059 

1026 

34500 

14700 

1.33 

355 

.0 

RAN  1.13 

1.13 

.00 

.00 

1.25 

1.42 

-.32 

.01 

.00 

ILEEO  -1.38 

-.54 

-.01 

.40 

-1.12 

-2.68 

2.23 

.03 

.00 

POWER  -1.89 

,75 

.00 

1.85 

-.20 

-.46 

1.23 

-.00 

.00 

2.50 

14.9  22.86 

21863 

2059 

1039 

41500 

15900 

1.37 

329 

.0 

RAM  1.16 

1.15 

-.00 

.00 

1.28 

1.46 

-.33 

.01 

.00 

BLEED  -1.55 

-.51 

.00 

.56 

-1.13 

-2.97 

2.58 

.02 

.00 

POWER  -1.60 

.67 

-.00 

1.57 

-.15 

-.40 

1.08 

-.00 

.00 

2. TO 

19,8  26.51 

23878 

2059 

1042 

49000 

16800 

1.42 

302 

.0 

RAM  1.18 

1.18 

.,00 

.00 

1.30 

1.52 

-.31 

.00 

.00 

BLEED  -1.47 

-.47 

.01 

.49 

1.11 

-3.26 

2.94 

.02 

.00 

POWER  -1.38 

.61 

-.00 

1.35 

-.12 

-.36 

.97 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

1.00 

1.69 

2090 

4040 

1.08 

925 

19.1 

77 

1565 

P2 

M 

2.24 

RAM 

1.02 

1*46 

-.49 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

» 

453 

BLEED 

.OL 

- 1*24 

1.67 

-.20 

-.68 

.01 

.65 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.09 

12*03 

8.25 

1.26 

5.29 

-.09 

11.29 

1.20 

NR 

a 

.991 

2*41 

3600 

5090 

1.14 

990 

25.2 

100 

1629 

P2 

s 

3.18 

RAM 

1.02 

1*45 

-.47 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

* 

503 

BLEED 

.03 

-1129 

1.83 

-.16 

-.64 

.03 

.68 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.18 

9153 

5.69 

.82 

3.75 

-.18 

8.26 

1.50 

NR 

at 

.971 

3.56 

6250 

7550 

1.21 

1104 

36.9 

138 

1822 

P2 

M 

4.71 

RAM 

1.04 

1132 

-.31 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

B 

566 

BLEED 

.04 

-1.23 

1.84 

-.16 

-.63 

.04 

.69 

ERI 

U 

0 

POWER 

-.15 

6.17 

4.12 

.57 

2.46 

-.15 

5.40 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

9980 

9840 

1.26 

1200 

50.1 

184 

1910 

P2 

* 

7.18 

RAM 

1.07 

1143 

-.39 

-.00 

1.07 

1.07 

-.00 

T2 

s 

643 

Bi-EE  0 

.04 

-1.41 

2.01 

-.18 

-.65 

.04 

.65 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.11 

4*70 

2.54 

.39 

1.61 

-.11 

3.63 

2.00 

NR 

« 

.925 

7.24 

13300 

11400 

1.29 

1267 

60.5 

220 

1953 

P2 

s 

9.57 

RAM 

1.09 

1.40 

-.33 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

T2 

* 

702 

BLEED 

.04 

-1166 

2.11 

-.20 

-.70 

.04 

.53 

ERI 

« 

0 

POWER 

-.06 

4100 

2.05 

.29 

1.  34 

-.06 

2.91 

2.30 

NR 

at 

.893 

11.2 

19900 

13900 

1.35 

1376 

79.7 

287 

2013 

P2 

u 

14.78 

RAM 

1.13 

1.45 

-.34 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

* 

802 

BLEED 

.02 

-1.95 

2.36 

-.21 

-.74 

.02 

.47 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.02 

2.97 

1.42 

.20 

.95 

-.02 

1.95 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

25500 

15400 

1.40 

1453 

94.9 

339 

2045 

P2 

* 

19.69 

RAM 

1.16 

1.46 

-.32 

.00 

1.16 

1.16 

-.00 

T2 

s 

876 

BLEED 

.01 

-2.16 

2.61 

-.15 

-.74 

.01 

.45 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

*54 

1.07 

.05 

.33 

-.00 

.48 

2. 70 

NR 

M 

.846 

19.8 

32100 

16300 

1.46 

1528 

110.6 

395 

2053 

P2 

9, 

26.13 

RAM 

1.18 

1145 

-.25 

-.00 

1.18 

1.18 

-.00 

T2 

■m 

955 

BLEED 

.02 

-2186 

2.92 

-.18 

-.85 

.02 

.20 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.00 

.05 

.94 

.03 

.19 

-.00 

.18 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
K«»'  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T<8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANS 

.<96 

1*6)9 

RAN 

BLEED 

POWER 

4.46 

1 .02 
-.61 
6.44 

4376 

1.01 

.39 

20.53 

1565 

-.00 

.65 

11.29 

1045 

.00 

-.02 

-.27 

6190 

1.29 

-.80 

7.84 

4110 

1.43 

-1.21 

11.87 

1.07 

-.45 

1.64 

8.41 

473 

.02 

.01 

-.09 

16.0 

.00 

.00 

.00 

1.20 

2.41 

RAM 

BLEED 

POWER 

5.90 

1.02 

-.59 

4.53 

5781 

1.01 

.51 

15.40 

1629 

-.00 

.68 

8.26 

1045 

.00 

.00 

-.13 

8770 

1.24 

-.72 

5.37 

5160 

1.40 

-1.25 

9.25 

1.12 

-.41 

1.79 

5.97 

454 

.01 

.03 

-.18 

13.0 

.00 

.00 

.00 

1.50 

3b  58 
RAM 
BLEED 
POWER 

8.70 

1.04 

-.57 

2.90 

9129 

1.04 

.57 

10.42 

1822 

-.01 

.69 

5.40 

1045 

.00 

-.01 

-.02 

14000 

1.22 

-.67 

3.39 

7700 

1.36 

-1.25 

6.27 

1.19 

-.35 

1.86 

4.02 

451 

.02 

.04 

-.15 

13.0 
.00 
.00 
•  00 

1.60 

SL  43 
RAM 
BLEED 
POWER 

11.86 

1.07 

-.53 

1.96 

12390 
1.07 
•  56 
7.32 

1910 

-.00 

.65 

3.63 

1045 
.00 
— oOE 
-.03 

20000 

1.22 

-.67 

2.24 

10000 

1.37 

-1.37 

4.58 

1.24 

-.33 

1.97 

2.66 

420 

.01 

.04 

-.11 

4.0 

.00 

.00 

.00 

2.00 

7k,  24f 

RAM 

■BLEED 

ROWER 

14.36 

1.09 

-.67 

1.58 

14732 
1.09 
•  40 
6.12 

1953 

-.00 

.53 

2.91 

1045 
•  OCT 
.01 
.00 

24800 

1.23 

-.75 

1.82 

11600 

1.39 

-1.65 

3.97 

1.27 

-.33 

2.09 

2.08 

393 

.01 

.04 

-.06 

4.0 

.00 

.00 

.00 

2.30 

11.2 

RAM 

BLEED 

POWER 

10J9B 

1.13 

-.72 

.81 

18751 

1.13 

.35 

4.43 

2013 

.00 

.47 

1.95 

1045 

■r.00 

.01 

.26 

33900 

1.26 

-.79 

1.20 

14100 

1.44 

-1.92 

2.92 

1.33 
-.33 

2.34 
1.46  - 

355 

.01 

.02 

-.02 

.0 

.00 

.00 

.00 

2.50 

14.6 

RAM 

BLEED 

POWER 

22.63 

1.16 

-.89 

-.90 

21576 
1.16 
o  36 
1.62 

2045 

-.00 

.45 

.48 

1045 

.00 

.16 

1.13 

41300 

1.28 

-.81 

.19 

15700 

1.47 

2.15 

.51 

1.37 
-.33 
2.60 
1.10  - 

329 
.01 
•  01 
-.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

2.70 

19.8  26.39 
RAM  1.18 
BLEED  -1.19 
POWER  -1.12 

23728 

1.18 

-.07 

o99 

2053 

-.00 

.20 

.18 

1045 

.00 

.31 

1.19 

48900 

1.30 

-.97 

.01 

16700 

1.52 

-2.87 

.02 

1.42 
-.32 
2.93 
.97  - 

302 

.00 

.02 

-.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GS4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  nrrfmco  ioa*. 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUOE  55000  FEET 


MO 

PI/ PO 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

.90 

NR 

K 

1.00 

1.69 

1840 

2320 

1.05 

858 

15.3 

68 

1167 

P2 

a 

2.24 

RAM 

1.02 

1168 

-.75 

-.00 

1.02 

1.02 

-.01 

T2 

X 

453 

BLEED 

.04 

-1.55 

2.23 

-.19 

-.64 

.04 

.64 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.34 

19103 

10.57 

1.50 

6.85 

-.34 

14.98 

1.20 

NR 

3 

.991 

2.41 

2930 

2270 

1.16 

899 

18.1 

81 

1146 

P2 

z 

3.18 

RAM 

1.02 

1.73 

-.80 

-.00 

1.02 

1.02 

-.00 

T2 

a 

503 

BLEED 

.03 

-2-05 

2.75 

-.21 

-.69 

.03 

.56 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.19 

20173 

7.94 

1.40 

6.22 

-.19 

13.28 

1.50 

NR 

a 

.971 

3.56 

6260 

6950 

1.20 

1099 

36.1 

139 

1724 

P2 

a 

4. 71 

RAM 

1.04 

1135 

-.34 

-.00 

1.04 

1.04 

-.00 

T2 

a 

566 

BLEED 

.03 

-1132 

1.94 

-.17 

-.63 

.03 

.68 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.10 

6*30 

3.81 

.49 

2.43 

-.10 

5.23 

O 

CO 

• 

NR 

. 

.945 

5.43 

9990 

9020 

1.25 

1194 

49.0 

184 

1805 

P2 

3 

7.18 

RAM 

1.07 

1.43 

-.39 

-.00 

1.07 

1.07 

-.00 

T2 

X 

643 

BLEED 

.04 

-1151 

2.13 

-.18 

-.65 

.04 

.63 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.09 

5.30 

2.59 

.39 

1.82 

-.09 

3.92 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

13300 

10400 

1.28 

1261 

59.2 

220 

1848 

P2 

a 

9.57 

RAM 

1.10 

1142 

-.36 

-.00 

1.09 

1.10 

-.00 

T2 

a 

702 

BLBED 

.03 

-1.59 

2.28 

-.19 

—  .66 

.03 

.64 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.06 

4*93 

2.14 

.34 

1.57 

-.06 

3.41 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

19900 

12600 

1.35 

1370 

78.0 

287 

1908 

P2 

■14.78 

RAM 

1.13 

1150 

-.40 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

'12 

a 

802 

BLEED 

.02 

-1.80 

2.61 

-.13 

-.66 

.02 

.65 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

3*75 

1.44 

.22 

1.08 

-.02 

2.30 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

255Q0 

14000 

1.40 

1449 

93.0 

339 

1945 

P2 

a 

19.69 

RAM 

1.16 

1149 

-.35 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

a 

076 

BLEED 

.01 

-2*01 

2.62 

-.14 

-.69 

.01 

.60 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

3.08 

1.10 

.  13 

.83 

-.01 

1.73 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.8 

32200 

14600 

1.46. 

1523 

108.3 

396 

1950 

PZ 

a 

26.13 

RAM 

1.18 

1*53 

-.32 

.00 

1.18 

1.18 

.00 

T  2 

a 

955 

BLEED 

.01 

-2134 

3.20 

*  •  16 

-.71 

.01 

.56 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

3.07 

.86 

•  12 

.74 

-.01 

1.53 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T  8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

- LV69 

3.19 

2443 

1167 

1095 

4190 

2350 

1.04 

416 

16.0 

RAM 

1.01 

.99 

-.01 

.00 

1.38 

1.67 

-.73 

.02 

.00 

BLEED 

-.61 

.62 

.64 

.00 

-.84 

-1.54 

2.21 

.04 

.00 

POWER 

7.53 

29.98 

14.98 

.18 

10.36 

18.72 

10.88 

-.34 

.00 

1.20 

2.41 

3.77 

2635 

1146 

1095 

5240 

2310 

1.14 

368 

16.0 

RAM 

1.02 

1.00 

-r.00 

-.00 

1.34 

1.74 

-.81 

.02 

.00 

BLEED 

-.67 

.62 

.56 

*.00 

-.88 

-2.03 

2.74 

.03 

.00 

POWER 

6.B2 

29.03 

13.28 

.12 

8.99 

20.60 

8.07 

-.19 

.00 

1.50 

3k  36 

0.04 

8343 

1724 

1095 

13400 

7090 

1.18 

451 

13.0 

RAM 

1.04 

1.04 

-.00 

.00 

1.23 

1.39 

-.38 

.02 

.00 

8LEE0 

-if  9 

.58 

.68 

*.00 

-.69 

-1.33 

1.95 

.03 

.00 

POWER 

2.04 

10.24 

5.23 

-.03 

3.33 

6.36 

3.76 

-.10 

.00 

1.30 

5.  43 

10.96 

11256 

1005 

1095 

19100 

9160 

1.23 

420 

4.0 

RAM 

1.07 

1.07 

-.00 

.00 

1.23 

1.40 

-.36 

.01 

.00 

BLEED 

-.59 

.58 

.63 

*.02 

-.69 

-1.49 

2.11 

.04 

.00 

POWER 

2.14 

7.99 

3.92 

-.04 

2.44 

5.21 

2.68 

-.09 

.00 

2.00 

7.24 

13.2* 

13355 

1848 

1095 

23800 

10500 

1.27 

394 

4.0 

RAM 

1.09 

1.08 

-.00 

.00 

1.24 

1.42 

-.36 

.01 

.00 

BLEED 

-.57 

.03 

.64 

-.04 

-  .68 

-1.58 

2.27 

.03 

.00 

POWER 

1.94 

7.16 

3.41 

*.09 

2.13 

4.89 

2.18 

-.06 

.00 

2.30 

11.2 

17.54 

16958 

1908 

1095 

32600 

12800 

1.33 

355 

.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

*.00 

1.26 

1-47 

-.36 

.01 

.00 

BLEED 

-.u7 

.74 

.65 

.01 

-.68 

-1.77 

2.58 

.02 

.00 

POWBR 

1.34 

5.26 

2.30 

*.07 

1.45 

3.75 

1.45 

-.02 

.00 

2.50 

14.9 

;  *.96 

19551 

1945 

1095 

39800 

14200 

1.37 

329 

.0 

RAM 

1.10 

1.16 

.00 

-.00 

1.28 

1.51 

-.37 

.01 

.00 

BLEED 

-.05 

.72 

.60 

.00 

-.71 

-2.00 

2.81 

.01 

.00 

POWBR 

.96 

4.22 

1.73 

*.00 

1.09 

3.06 

1.11 

-.01 

.00 

2. TO 

19.6 

24.42 

21314 

1950 

1095 

47100 

15000 

1.43 

702 

.0 

RAM 

1.18 

1.18 

.00 

-.00 

1.30 

1.56 

-.35 

.00 

.00 

BL6B0 

-.65 

.75 

.56 

-.02 

-.73 

-2.32 

3.18 

.01 

.00 

POWER 

.86 

3.97 

1.53 

*.01 

.96 

3.04 

.88 

-.01 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANOARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 


.190 

NR 

VS 

1.00 

P2 

X 

2.24 

T2 

a 

453 

ERI 

a 

100 

1.20 

NR 

m 

.991 

P2 

a 

3.18 

T2 

a 

503 

ERI 

X 

100 

1.50 

NR 

a 

.971 

P2 

s 

4.71 

T2 

a 

566 

ERI 

a 

0 

1.80 

NR 

a 

.945 

P2 

a 

7.18 

T2 

a 

643 

ERI 

a 

0 

2.00 

NR 

a 

.925 

P2 

a 

9.57 

T2 

m 

702 

ERI 

a 

0 

2.30 

NR 

a 

.893 

P2 

a 

14.78 

T2 

a 

802 

BRI 

a 

0 

2.50 

NR 

m 

.870 

P2 

a 

19.69 

T2 

a 

876 

ERI 

a 

0 

2.70 

NR 

r 

.846 

P2 

26.13 

T2 

a 

955 

ERI 

a 

0 

P2/P0  FO 

I. 69  1520 
RAM  .72 
BLEED  -.48 
POWER-19. 06 

2*41  2420 
RAM  .75 
BLEED  -.42 
PQMER-15.65 

3.56  6270 
RAM  1.04 
BLEED  .03 
POWER  -.07 

5.43  10000 
RAM  1.07 
BLEED  .03 
POWER  -.07 

7.24  13300 
RAM  1.10 
BLEED  .03 
POWER  -.04 

II. 2  19900 
RAM  1.13 
BLEED  .  .02 
POWER  -.02 

14.9  25600 
RAM  1.16 
BLEED  .01 
POWER  -.01 

19.8  32200 
RAM  1.18 
BLEED  .01 
POWER  -.01 


FN 

SFC 

770 

1.56 

1*26 

-1.34 

-5  *39 

5.86 

-46*70 

49.67 

590 

2.02 

1*72 

-1.88 

-8*88 

10.25 

-55.97 

61.10 

5450 

1.22 

1*43 

-.43 

-1*36 

2.35 

6*50 

3.60 

7010 

1.26 

1.53 

-.54 

-1.50 

2.68 

6.22 

2.38 

8000 

1.30 

1.52 

-.46 

-1*65 

2.84 

5.09 

1.95 

9510 

1.38 

1156 

-.49 

-1.96 

3.24 

4*50 

1.32 

10300 

1.45 

1.61 

-.49 

-2.34 

3.65 

4*42 

.96 

10200 

1.55 

1*63 

-.41 

-2*89 

4.31 

4.32 

.64 

TE  PE 

788  11.1 

-.13  .56 

-.33  -1.32 

-5.60  -17.71- 

830  13.1 

-.11  .61 

-.32  -1.32 

-4.68  -15.26- 

1088  34.3 

-.00  1.04 

-.09  -.58 

•2B  2.24 

1181  46.4 

-.00  1.07 

— . 10  — . 56 

.30  1.82 

1249  56.1 

-.00  1.10 

-.11  -.58 

.19  1.44 

1360  74.1 

.00  1.13 

-.13  -.61 

.17  1.13 

1437  88.2 

.00  1.16 

-.13  -.63 

.15  .99 

1510  102.6 

.00  1.18 

-.14  -.66 

•12  .84 


W2  TC 

56  871 

.72  -.35 

-.48  .33 

19.06  3.49 

67  854 

.75  -.31 

-.42  .19 

15.85  1.44 

139  1505 

1.04  -.01 

.03  .83 

-.07  4.79 

185  1572 

1.07  -.02 

.03  .85 

-.07  3.92 

221  1614 

1.10  .00 

.03  .80 

-.04  3.03 

287  1676 

1.13  -.00 

.02  .76 

-.02  2.32 

340  1708 

1.16  .00 

.01  .69 

-.01  2.02 

396  1711 

1.18  .00 

.01  .63 

-.01  1.70 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECT.RIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S.ll.C  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

.90 

l.  69 

1.99 

1200 

871 

1259 

2370 

850 

1.42 

345 

16.0 

RAN 

.46 

.00 

-.35 

.01 

.84 

1.06 

-1.12 

-.29 

.00 

BLEED 

-1.06 

.00 

.33 

▼  .05 

-1.99 

-4.72 

5.08 

-.48 

.00 

POWBR-14.29 

.00 

3.49 

-.56 

-26.60 

-40.15 

42.3-19.06 

.00 

1.20 

2.  41 

2.33 

1200 

834 

1258 

3070 

640 

1.86 

305 

16.0 

RAM 

.57 

.00 

—  .3. 

.01 

.90 

1.43 

-1.54 

-.27 

.00 

BLEEO 

-1.28 

.00 

.19 

.01 

-1.98 

-7.83 

8.87 

-.42 

.00 

POWBR-14. 37 

.00 

1.44 

▼  .10 

-22.54 

-47.69 

51.3-15.85 

.00 

1.50 

3*  56 

6.47 

6672 

1505 

1257 

11900 

5640 

1.18 

452 

13.0 

RAM 

1.04 

1.03 

-.01 

-.00 

1.25 

1.49 

-.50 

.02 

.00 

BLEED 

-;53 

.95 

.63 

.01 

-.63 

-1.37 

2.36 

03 

.00 

POWER 

2.47 

10.22 

4.79 

.10 

3.07 

6.57 

3.54 

-.07 

.00 

1.80 

9.  43 

8.80 

8840 

1572 

1257 

17200 

7150 

1.24 

421 

4.0 

RAN 

1.05 

1.03 

-.02 

.01 

1.24 

1.47 

-.47 

.01 

•  00 

BLEED 

-.51 

1.11 

.85 

.01 

-.59 

-1.46 

2.63 

.03 

•  00 

POWER 

2.17 

8.71 

3.92 

-.06 

2.47 

6.03 

2.57 

-.07 

.00 

2.00 

71241 

10.67 

10412 

1614 

1257 

21400 

8150 

1.28 

394 

4.0 

RAN 

1.11 

1.09 

.00 

▼  .01 

1.26 

1.53 

-.48 

.01 

.00 

BLEED 

-.53 

1.12 

•60 

.00 

-.61 

-1.64 

2.83 

.03 

.00 

POWER 

1.63 

7.12 

3.03 

.01 

1.90 

5.06 

1.97 

-.04 

.00 

2.30 

11.2 

14.14 

13129 

1676 

1257 

29600 

9700 

1.35 

355 

.0 

RAM 

1.13 

1.12 

-.00 

„  .00 

1.27 

1.56 

-.49 

.01 

.00 

BLEED 

-.52 

1.18 

.76 

▼.04 

-.63 

-1.95 

3.22 

.02 

.00 

POWER 

1.26 

5.89 

2.32 

.01 

1.45 

4.47 

1.36 

-.02 

.00 

2.50 

14.9 

16.88 

14878 

1708 

1257 

36100 

10500 

1.41 

329 

.0 

RAM 

1.16 

1.16 

.00 

▼  .00 

1.30 

1.62 

-.50 

.01 

.00 

BLEBO 

-.60 

1.18 

.69 

-.00 

-.66 

-2.31 

3.62 

.01 

.00 

POWER 

1.14 

5.43 

2.02 

-.03 

1.26 

4.36 

1.02 

-.01 

.00 

2.  TO 

19.  e 

19.67 

15854 

1711 

1257 

42800 

10600 

1.49 

302 

.0 

RAN 

1  •>  18 

1.18 

•  00 

.00 

1.31 

1.71 

-.49 

.00 

.00 

BLEEO 

-.65 

1.23 

.63 

.02 

-.70 

-2.86 

4.27 

.01 

.00 

POWER 

.93 

5.01 

1.70 

.01 

1.05 

4.28 

.68 

-.01 

.  00 

CONFIDENTIAL 


12-17 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  SE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 


STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2fi  PO 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

1.20 

NR 

aft 

.991 

2*41 

2460 

360 

1200 

826 

12.7 

68 

P2 

■m 

3.18 

RAM 

.76 

2.54 

.00 

-.11 

.61 

.76 

T2 

9 

503 

BLEED 

-.40 

*14. 21 

.00 

-.32 

-1.30 

-.40 

ERI 

■ 

100 

POWER 

-15.10 

*84.98 

.00 

-4.68 

-14.61 

-15.10 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

3820 

140 

1200 

886 

15.7 

85 

P2 

M 

4.71 

RAM 

.81 

6.81 

.00 

-.10 

.68 

.81 

T2 

M 

566 

BLEED 

-.46 

•48.06 

.00 

-.31 

-1.39 

-.46 

ERI 

m 

100 

POWER 

-12.30 

-190.41 

.00 

-3.66 

-12.23 

-12.30 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

8000 

-470 

1200 

1029 

25.1 

133 

P2 

9 

9.57 

RAM 

.96 

-1.23 

.00 

-.06 

.86 

.96 

T2 

xs 

702 

BLEEO 

-.35 

22.48 

.00 

-.34 

-1.37 

-.35 

ERL 

9 

100 

POWER 

-8.19 

34.13 

.00 

-2.25 

-8.56 

-8.19 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FG8 

FNB 

W2K 

BTANG 

1.20 

2.41 

849 

2.03 

849 

80.1 

2860 

410 

309 

13.0 

RAM 

-.31 

.56 

-.31 

-.09 

.96 

2.19 

-.27 

.00 

BLEED 

.18 

-1.28 

.18 

-.13 

-2.11 

-12.40 

-.40 

.00 

POWER 

1.16 

-14.08 

1.16 

-4.74 

-23.41 

-73.42 

-15.10 

.00 

[f  1.50 

3.56 

845 

2.51 

845 

81.6 

3980 

170 

275 

13.0 

l.i 

RAM 

-.27 

.67 

-.27 

-.09 

.99 

5.25 

-.23 

.00 

BLEED 

.10 

-1.38 

.10 

-.17 

-2.05 

-38.86 

-.46 

.00 

|j 

POWBR 

.09 

-12.23 

.09 

-4.37 

-18.02- 

150.22 

-12.30 

.00 

1  2.00 

7.24 

880 

3.99 

880 

85.7 

7600 

-410 

237 

13.0 

RAM 

-.20 

•  84 

-.20 

-.05 

1.11 

-1.82 

-.13 

.00 

; 

BLEED 

-.10 

-1.37 

-.10 

-.13 

-1.79 

26.54 

-.35 

.00 

! 

POWER 

-.76 

-8.22 

-.76 

-3.29 

-10.95 

43.33 

-8.19 

.00 

! 

I 

I 

f 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P. Si. 16.0 


OCTOBER  1964 


STANDARD  DAY 


PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

1.20  NR 

3* 

.991 

2.41 

1590 

-680 

200 

703 

6.7 

44 

P2 

* 

3.18 

RAM 

1.26 

-.03 

-.00 

.07 

1.22 

1.26 

T2 

3 

503 

BLEED 

-.73 

2.75 

.00 

-.50 

-1.83 

-.  73 

ERI 

3 

111 

POWER 

-43.48 

15.94 

.00 

-15.03 

-47.75 

-43.48 

1.50 

NR 

3 

.971 

3.56 

2890 

-950 

202 

797 

1C.1 

64 

P2 

3 

4.71 

RAM 

1.08 

-.39 

.21 

.01 

1.06 

1.08 

T2 

X 

566 

BLEED 

-.49 

4.25 

-.69 

-.42 

-1.65 

-.49 

ERI 

St 

100 

POWER 

-23.38 

21.28 

-10.28 

-8.05 

-26.82 

-23.38 

• 

O 

O 

NR 

X 

.925 

7.24 

7130 

-1230 

415 

987 

20.7 

118 

P2 

9 

9.57 

RAM 

1.10 

-.72 

1.10 

.00 

1,10 

1.10 

T2 

3 

702 

BLEED 

-.47 

8.00 

-1.65 

-.39 

-1.65 

-.47 

ERI 

3 

100 

POWER 

-9,99 

17.11 

-11.66 

-3.27 

-11.66 

-9.9" 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GI4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2  /  PO 

TC 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

1.20 

2.41 

583 

1.31 

583 

68.1 

970 

-620 

201 

13.0 

RAM 

-.19 

.55 

-.19 

.09 

2.15 

-.12 

.27 

.00 

•BLEBD 

-.09 

-.80 

-.09 

-.28 

-3.19 

3.10 

-.73 

.00 

PQMBR 

-4.82 

-21.67 

-4.82 

-16.13 

-84.56 

20.40 

-43.48 

.00 

1.50 

3.56 

623 

1.68 

623 

73.2 

1990 

-900 

208 

13.0 

RAN 

-.07 

.80 

-.07 

.02 

1.75 

-.40 

.06 

.00 

BLE90 

-.31 

-1.23 

-.31 

-.20 

-2.72 

4.48 

-.49 

.00 

POWBR 

-6.18 

-19.70 

-6.18 

-8.91 

-43.85 

22.21 

-23.38 

.00 

2.00 

7.34 

768 

3.31 

768 

81.8 

5960 

-1190 

211 

13.0 

RAM 

.01 

1.10 

.01 

.00 

1.4B 

-.82 

.02 

.00 

BLEBD 

-.40 

-1.67 

-.40 

-.19 

-2.25 

8.35 

-.47 

.00 

P0M6R 

-3.32 

-11.68 

-3.32 

-3.88 

-15.70 

18.42 

-9.99 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1*0  UCIUBtR  1Y64 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55OC0  FEET 


MO 

P2/1P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

*  .971 

3.57 

5900 

12200 

1.91 

1182 

34.5 

125 

2059 

P2 

«  4.72 

RAM 

1.04 

1434 

-.37 

-.00 

1.05 

1.04 

.00 

T2 

*  624 

BL8ED 

.07 

-1.87 

1.19 

-.26 

-.90 

.07 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.02 

-1.85 

2.67 

.07 

.30 

-.02 

-.02 

2.00 

NR 

*  .925 

7.25 

12300 

17800 

1.93 

1345 

53.8 

194 

2059 

P2 

«  <9.59 

RAM 

1.10 

1136 

-.33 

.00 

1.09 

1.10 

-.00 

T2 

*  774 

B1EED 

.03 

-2.07 

1.36 

-.25 

-.94 

.03 

.01 

6RI 

«  0 

POWER 

-.01 

-3178 

-.52 

.05 

.22 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

*  .870 

14.9 

23200 

23100 

2.01 

1532 

81.1 

294 

2059 

P2 

*19.74 

RAM 

1.16 

1134 

-.20 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

=  963 

BLEED 

.02 

-3i20 

1.09 

-.20 

-.95 

.02 

-.01 

ERI 

*  1 

POWER 

-.00 

-3.82 

-.75 

.03 

.16 

-.00 

.01 

2.70 

NR 

*  .846 

19.8 

29300 

24600 

2.03 

1611 

94.4 

343 

2059 

P2 

*26.21 

RAM 

1.19 

158 

-.57 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

*  1050 

BLEED 

.02 

-2.05 

2.12 

-.19 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-1.15 

.86 

.02 

.  14 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  +  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  550G0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.57 

8.57 

23370 

3475 

1377 

18200 

12300 

1.89 

426 

4.0 

RAM 

1.05 

.99 

.01 

-.01 

1.23 

1.33 

-.36 

.01 

.00 

BLEED  -1.39 

-.72 

-.08 

.43 

-1.21 

-1.83 

1.14 

.07 

.00 

POWER  -4.36 

.79 

-.54 

4.00 

-1.07 

-1.57 

2.38 

-.02 

.00 

2.00 

74.25 

12.73 

34278 

3485 

1440 

30300 

18000 

1.90 

364 

.C 

RAM 

1.09 

1.05 

.01 

.01 

1.26 

1.37 

-.34 

.01 

.00 

BLEED  -1.40 

-.75 

-.08 

.39 

-1.21 

-2.05 

1.34 

.03 

.00 

POWER  -2.78 

-4.28 

-2.193 

.90 

-2.23 

-3.74 

-.56 

-.01 

.00 

2.50 

14.19 

18.75 

46489 

3400 

1450 

47300 

24100 

1.93 

298 

.0 

RAN 

1.16 

1.16 

.00 

-.00 

1.30 

1.43 

-.29 

.01 

.00 

BLEED  -1.47 

-2.16 

-.81 

—.00 

-1.65 

-3.25 

1.14 

.02 

.00 

POWER  -1.80 

-4.53 

-2.83 

.03 

-1.98 

-3.88 

-.69 

-.00 

.00 

2.70 

19.8 

21 .92 

50000 

3314 

1423 

55300 

26000 

1.92 

274 

.0 

RAM 

1.23 

-.00 

—  .60 

—.40 

.93 

.63 

-.61 

.01 

.00 

BLEED  -1.54 

.00 

.34 

.77 

-;92 

-1.99 

2.05 

*02 

.00 

POWER  -1.87 

-.30 

-.52 

1.34 

-.49 

-1.03 

.74 

-.00 

.00 

12-23 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
9-S.  2.0  CCTuocn  l?6i 

STANGARO  OAY  f  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

S 

.971 

3.57 

5900 

11000 

1.73 

lie  3 

34.6 

124 

2059 

P2 

* 

A. 72 

RAM 

1.04 

1*35 

-.38 

-.CO 

1.C4 

1.C4 

.00 

T  2 

= 

624 

8LEE0 

.08 

-1.86 

1.22 

-.26 

-.89 

.08 

00 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.03 

-1  j26 

2.21 

.08 

.31 

-.03 

.01 

rv^ 

• 

o 

o 

NR 

2 

.925 

7.25 

12300 

15700 

1.76 

1346 

53.9 

194 

2  C59 

P2 

a 

9.59 

RAM 

1.10 

1 J39 

-.36 

.00 

1.10 

1.10 

.  oc 

T2 

a 

774 

8LBED 

.03 

-2.18 

1.52 

-.25 

-.94 

.03 

.01 

ERI 

2 

0 

POWER 

-.01 

-1.18 

1.84 

.05 

.22 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

r 

.870 

14.9 

23200 

20600 

1.87 

1533 

81.4 

294 

2059 

P2 

a 

19.74 

RAM 

1.16 

1.35 

-.23 

.00 

1.16 

1.  16 

.00 

T2 

a 

963 

BLEED 

.02 

-2.47 

1.82 

-.20 

-.95 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-.78 

1.25 

.03 

.16 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

a 

.846 

19.8 

29300 

22400 

1.93 

1612 

94.7 

343 

2059 

P2 

*26.21 

RAM 

1.19 

1*38 

-.19 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

S 

1050 

BLEED 

•  02 

-2.67 

2.04 

-.19 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-J73 

1.15 

.02 

.14 

-.00 

.00 

12-24 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE  ' 
?oSc  2«u  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55CCC  FEET 


MO 

P2/  PO 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFC8 

W2K 

8  TANG 

1.50 

31517 

8.66 

18975 

3102 

1270 

17000 

11100 

1.71 

425 

4.0 

RAN 

1.05 

1.00 

-.00 

-.01 

1.22 

1.32 

-.34 

.01 

.00 

BLEED  -1.36 

-.68 

-.04 

.42 

-1.18 

-1.84 

1.19 

.08 

.00 

POHBR  -4.24 

.94 

-.34 

4.03 

-.93 

-1.41 

2.36 

-.03 

.  00 

ro 

o 

O 

© 

7125 

12.89 

27650 

3093 

1323 

28200 

15900 

1.74 

364 

.0 

RAN 

1.09 

1.06 

.00 

-.00 

1.25 

1.37 

-.33 

.01 

.00 

BLEBO  -1.40 

-.72 

-.05 

.41 

-1.18 

-2.12 

1.45 

.03 

.00 

POWER  -2.91 

.64 

-.29 

2.74 

-.55 

-.98 

1.63 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

11.97 

38526 

3075 

1350 

44500 

21300 

1.81 

298 

.0 

RAM 

1.16 

1.13 

-.01 

-.01 

1.29 

1.42 

-.31 

.01 

.00 

BLEED  -1.51 

-.72 

-.05 

.51 

-1.17 

-2.47 

1.82 

.02 

.00 

POWER  -1.96 

.46 

-.17 

1.86 

-.31 

-.64 

1.11 

-.00 

.00 

2.  TO 

19.8 

22.14 

43260 

3072 

1348 

52800 

23500 

1.84 

274 

.0 

RAN 

1.19 

1.17 

-.01 

-.01 

1.32 

1.48 

-.28 

.01 

.00 

BLHEO  -1.50 

-.71 

-.05 

.50 

-1.15 

-2.62 

1.99 

.02 

.00 

POWER  -1.-67 

,41 

-.14 

1.59 

-.25 

-.55 

.97 

-.00 

.00 

12  25 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-2.  3.0  uuiUBER  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

sx 

.971 

3.57 

5900 

9280 

1.57 

1184 

34.7 

124 

2059 

P2 

* 

4.72 

RAIN 

1.04 

1*36 

-.37 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

ss 

624 

BLEED 

.08 

-2J02 

1.42 

-.26 

-.89 

.08 

-.01 

ER1 

ar 

0 

POWER 

-.02 

-1*37 

2.49 

.07 

.30 

-.02 

-.02 

2.00 

NR 

s 

.925 

7.25 

12300 

13000 

1.61 

1347 

54.1 

194 

2059 

P2 

£ 

9.59 

RAM 

1.10 

1*38 

-.33 

.00 

1.10 

1.10 

.00 

12 

* 

774 

BLEED 

.03 

-2430 

1.70 

-.25 

-.94 

.03 

.00 

ERI 

St 

0 

POWER 

-.01 

-.98 

1.77 

.05 

.22 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

s 

.870 

14.9 

2  3200 

16600 

1.72 

1534 

81.6 

294 

2059 

P2 

* 

19.74 

RAM 

1.16 

1240 

-.28 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

= 

963 

BLEED 

.02 

-2475 

2.18 

-.20 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

= 

0 

POWER 

-.00 

-463 

1.21 

.03 

.16 

-.00 

.00 

Q 

• 

fM 

NR 

at 

.846 

19.8 

29300 

17800 

1.79 

1613 

95.0 

343 

2059 

P2 

£, 

26.21 

RAN 

1.19 

1 245 

-.25 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

a 

1050 

BLEED 

.02 

-3*02 

2.50 

-.19 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-262 

1.14 

.02 

.14 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  35000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

34,51? 

8J78 

14559 

2601 

1135 

15400 

9480 

1.54 

425 

4.0 

RAN 

1.05 

1.01 

.01 

.00 

1.23 

1.34 

-.35 

.01- 

45.00 

BLEED 

-1.34 

-.64 

-.04 

.40 

-1.16 

-1.94 

1.33 

.08 

.00 

POWER 

-4.18 

1.10 

-.24 

3.96 

-.85 

-1.37 

2.49 

-.02 

.00 

2.00 

7k  26 

13.07 

20981 

2601 

1184 

25500 

13200 

1.59 

364 

4.0 

RAM 

1.09 

1.07 

.01 

.00 

1.25 

1.39 

-.35 

.01 

.00 

SLBEO 

-U39 

-.66 

-.04 

.40 

-1.17 

-2.30 

1.69 

.03 

.00 

POWER 

-2.85 

.78 

-.20 

2.69 

-.49 

-.94 

1.73 

-.0-126.71 

2.50 

14.9 

19.25 

28660 

2590 

1208 

40300 

17000 

1.68 

298 

.0 

RAM 

1.16 

1.14 

-.01 

-.00 

1.29 

1.46 

-.34 

.01 

.00 

BLEED 

-1.50 

-.66 

-.03 

.50 

-1.16 

-2.77 

2.20 

.02 

.00 

POWER 

-1.92 

.57 

-.11 

1.83 

-.26 

-.62 

1.20 

-.00 

.00 

2. TO 

19.8 

22^47 

31836 

2588 

1206 

47700 

18400 

1.73 

274 

.0 

RAN 

1*19 

1.18 

-.01 

-.00 

1.32 

1.52 

-.31 

.01 

.00 

BLEED 

-1.49 

•  .64 

-.03 

.49 

-1.14 

-2.99 

2.46 

.02 

.00 

POWER 

-1.63 

.51 

-.09 

1.55 

-.21 

-.54 

1.07 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 


12-27 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P**r  uCtUHSR  1964 

STANDARD  DAY  «  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W  2 

TC 

1.50 

NR 

P2 

12 

ERI 

-  .971 

*  4.72 

*  624 

*  0 

3.57 

RAN 

BLEED 

POWER 

5900 

1.04 

.08 

-.02 

7610 

1129 

-2405 

-1^41 

1.33 

-.33 

1.58 

2.92 

1185 
-.00 
— .  2  6 
.08 

34.8 

1.04 

-.89 

.31 

124 

1.04 

.08 

-.02 

2059 

-.00 

-.01 

.00 

2.00 

NR 
P2 
T  2 
ERI 

*  .925 

*  9.59 

*  774 

*  0 

7.25 

RAM 

8LEE0 

POWER 

12300 
1.10 
•  03 
-.01 

10200 

1445 

-2460 

-180 

1.40 

-.39 

2.13 

1.86 

1348 

.00 

-.25 

.05 

54.3 

1.10 

-.94 

.21 

194 

1.10 

.03 

-.01 

2059 

.00 

.00 

.00 

2.50 

NR 

92 

12 

ERI 

-  .870 
•D9.74 

*  963 

*  0 

14.9 

RAM 

BLEED 

POWER 

23200 

1.16 

.02 

-.00 

12300 

U  53 
-3131 
-148 

1.52 

-.40 

2.94 

1.28 

1535 

.00 

-.20 

.03 

81.9 

1.16 

-.94 

,16 

294 

1.16 

.02 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

2.70 

NR 

92 

X2 

ERI 

*  .846 
*26.21 

*  1050 

*  0 

19.8 
RAM 
•LB  ED 
POWER 

29300 

1.19 

.02 

-.00 

12800 
1457 
-3  472 
-448 

1.59 

-.36 

3.43 

1.22 

1614 

.00 

-.19 

.03 

95.3 

1.19 

-.93 

.14 

343 

1.19 

.02 

-.00 

2059 

-.00 

-.01 

.00 

12-28 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
4*0  UCTOBER  1964 

STAND A  M3  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

K/PO 

PS/PO 

WFT, 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3157 

8.89 

10124 

2104 

998 

13600 

7740 

1.31 

425 

13.0 

RAN 

1.04 

.99 

-.03 

—  .01 

1.21 

1.33 

-.37 

.01 

.00 

-BLUED 

-*1.33 

-.52 

.01 

.41 

-1.13 

-2.06 

1.59 

.08 

.00 

POWER 

-4.06 

1.49 

-.04 

3.94 

-.71 

-1.24 

2.74 

-.02 

.00 

2.00 

7i  25 

13.26 

14273 

2111 

1041 

22600 

10300 

1.38 

364 

4.0 

RAN 

1.09 

1.09 

.01 

.01 

1.25 

1.43 

-.36 

.01 

.00 

BLEED 

-1.38 

-.56 

-.02 

.40 

-1.16 

-2.57 

2.09 

.03 

.00 

POWER 

-2.80 

1.05 

-.04 

2.72 

-.39 

-.85 

1.91 

-.01 

.00 

2.50 

14i.9 

19.53 

18734 

2111 

1065 

35800 

12500 

1.49 

298 

.0 

RAN 

1.16 

1.16 

.00 

.00 

1.29 

1.52 

-.40 

.01 

.00 

BLEED 

-1.49 

-.52 

-.01 

.49 

-1.14 

-3.30 

2.92 

.02 

.00 

POWER 

-1.88 

.79 

-.01 

1.83 

-.20 

-.58 

1.38 

-.00 

.00 

2.  TO 

19.8 

22.  T9 

20343 

2111 

1064 

42400 

13100 

1.55 

274 

.0 

RAM 

1.19 

1.19 

-.00 

.01 

1.32 

1.59 

-.38 

.01 

.00 

BLUEO 

-1.48 

-.49 

-.01 

.49 

-1.13 

-3.70 

3.40 

.02 

.00 

POWER 

-1.61 

.73 

-.01 

1.57 

-.16 

-.52 

1.26 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P«S.  5.0  UUIUBfcK  196*1 


STANDARD  DAY  «  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FFFT 


\ 


WO 

\ 

\ 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NK 

* 

.9*1 

3.57 

5900 

7470 

1.29 

1187 

34.9 

124 

2059 

P2 

X 

4.72\ 

RAN 

1.04 

1*32 

-.29 

-.00 

1.04 

1.04 

.00 

T2 

M 

624 

\0LBED 

.08 

-2.06 

1.58 

-.26 

-.88 

.08 

-.00 

ERI 

* 

0 

'POWER 

NT 

-.02 

-1.34 

2.92 

.08 

.31 

-.02 

.00 

2.00 

NR 

M 

.925 

7 .25 

12300 

9870 

1.37 

1350 

54.5 

194 

2059 

92 

m 

*9.59 

RAM\ 

1.10 

1.46 

-.39 

.00 

1.09 

1.10 

.00 

12 

m 

774 

8LBE0 

.03 

-2165 

2.19 

-.25 

-.93 

.03 

-.01 

ERI 

M 

0 

POWER' 

\  -.01 

-178 

1.89 

.04 

.21 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

2\200 

11800 

1.49 

1536 

82.3 

294 

2059 

P2 

-L9.74 

RAM 

l\l6 

1  J55 

-.42 

.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

m 

963 

BLEED 

.02 

-3141 

3.07 

-.20 

-.93 

.02 

-.01 

BRI 

m 

0 

POWER 

-.oh 

-.50 

1.34 

.03 

.16 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

29300  ' 

\  12200 

1.56 

1616 

95.7 

343 

2059 

P2 

*26.21 

RAM 

1.19 

1.59 

-.37 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

12 

* 

1050 

ILBEO 

.02 

-3181 

3.58 

-.20 

-.93 

.02 

.00 

BRI 

* 

0 

POWER 

-.00 

-.48 

1.26 

.02 

.14 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  OCTOBER  196* 

31 AND ABO  SAY  H  *0  r  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/PG 

PB/PO 

WFT. 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3i  97 

8.96 

9649 

20)59 

979 

13500 

7580 

1.27 

*25 

13.0 

RAN 

1.05 

1.0* 

.00 

*>.00 

1.22 

1.36 

-.34 

.01 

.00 

BLEED 

-1.31 

-.53 

-.00 

.39 

-1.13 

-2.08 

1.60 

.08 

.00 

POWER 

-*kOO 

1.56 

.00 

3.91 

-.68 

-1.18 

2.76 

-.02 

.00 

2.00 

7k  26 

13.36 

13542 

2059 

1020 

22300 

10000 

1.35 

36* 

*.0 

RAM 

1.09 

1.09 

.00 

.00 

1.24 

1.42 

-.35 

.01 

.00 

■BLEED 

-1.39 

-.55 

-.01 

.41 

-1.15 

-2.60 

2.13 

.03 

.00 

POWER 

-2.77 

1.09 

.00 

2.72 

-.36 

-.80 

1.90 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

19.70 

17618 

2059 

1042 

35300 

12100 

l.*6 

298 

.0 

RAN 

1.116 

1.16 

.00 

•  00 

1.29 

1.53 

-.*1 

.01 

.00 

■LEGO 

-1  *40 

-.49 

-.01 

.49 

-1.14 

-3.37 

3.04 

.02 

.00 

POWBR 

-1.86 

.83 

.00 

1.82 

-.19 

-.56 

l.*0 

-.00 

.00 

2.70 

19.6 

22.97 

19029 

20.59 

1042 

41800 

12500 

1.52 

27* 

.0 

RAN 

l«il9 

1.19 

.00 

.00 

1.32 

1.61 

-.39 

.01 

.00 

BtEBD 

-1.42 

-.43 

•  00 

.4* 

-1.11 

-3.77 

3.53 

.02 

.00 

ROWER 

-1.60 

,77 

-.00 

1.57 

-.15 

-.51 

1.29 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC.  f,F4/  lsr,  F^TlMircn  BcpcnauiurE 


P*S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.57 

5920 

P2 

* 

4.72 

RAN 

1.04 

12 

* 

624 

BLEED 

.04 

6RI 

A 

0 

POWER 

-.14 

2. CO 

NR 

A 

.925 

7.25 

12300 

P2 

m 

9.59 

RAM 

1.10 

12 

m 

774 

BL6E0 

.02 

ERI 

0 

0 

POWER 

-.04 

2.50 

NR 

A 

.870 

14.9 

23200 

P2 

*19.74 

RAM 

1.16 

12 

a 

963 

BLEED 

.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

2.70 

NR 

m 

.846 

19.8 

29300 

R2 

*26.21 

RAM 

1.19 

T2 

a 

1050 

BLBED 

.02 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

FN 

SFC 

TE 

PE 

N2 

6040 

1.26 

1172 

33.1 

125 

1*39 

-.38 

-.00 

1.04 

1.04 

-1445 

2.03 

-.18 

-.65 

.04 

7.34 

4.13 

.57 

2.68 

-.14 

8520 

1.37 

1340 

52.7 

194 

1151 

-.45 

.00 

1.10 

1.10 

-1.96 

2.54 

-.16 

-.70 

.02 

5.21 

2.12 

.34 

1.57 

-.04 

10500 

1.50 

1531 

80.4 

294 

1*59 

-.47 

.00 

1.16 

1.16 

-2.45 

3.28 

-.16 

-.72 

.01 

4419 

1.13 

.16 

1.00 

-.01 

10600 

1.58 

1610 

93.6 

343 

1162 

-.41 

.00 

1.19 

1.19 

-2  296 

3.86 

-.16 

-.73 

.02 

4103 

.81 

.13 

.84 

-.02 

TC 

1790 

-.00 

.63 

5.79 

1895 

.00 

.54 

3.31 

1951 

.00 

.53 

2.05 

1950 

-.01 

.48 

1.71 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P*S*  9*°  DCT08ER  1964 


STANDARD  DAY  ♦  40  F 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T€ 

1.50 

3157 

7.39 

7640 

1790 

RAN 

1.04 

1.04 

x.00 

4HJIE0 

-.01 

.53 

.63 

POKER 

3.18 

11.62 

5.79 

2.0  0 

7.25 

11.85 

11633 

1895 

RA  N 

1.1Q 

1.09 

.00 

BLEED 

-.77 

.51 

.54 

POKER 

1 J72 

7.42 

3.31 

2.50 

14.9 

18.15 

157 14 

1951 

RAN 

1.16 

1.16 

.00 

KLKED 

-.68 

.71 

.53 

POKER 

1.15 

5.37 

2.05 

2.  TO 

19.8 

21.16 

16809 

1950 

RAM 

1.18 

1.18 

**•01 

■8  LI  ED 

-.75 

.73 

.48 

POKER 

.*92 

4.68 

1.71 

PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


A8 

FGB 

FN8 

SFCB  W2K 

1095 

12100 

6160 

1.24  427 

■♦.00 

1.24 

1.43 

-.62  .02 

*.00 

-.73 

-1.46 

2.04  .04 

-.08 

3,70 

7.40 

4.08  -.14 

1094 

20900 

8650 

1*34  364 

-*.00 

1.25 

1.47 

-.41  .01 

.10 

^•7fl 

-1.92 

2.50  .02 

.09 

2.09 

5.12 

2.22  -.04 

1095 

33900 

10700 

1.47  298 

.00 

1.29 

1.58 

-.46  .01 

*.0I 

-.76 

-2.43 

3.26  .01 

■*.00 

1.30 

4.16 

1.16  -.01 

1095 

40200 

10900 

1*54  274 

.01 

1.32 

1.65 

-.44  .01 

.04 

-.70 

-2.93 

3.83  .02 

.03 

1.07 

3.98 

.85  -.02 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

pen  A  nrtnaco  i a 

STANOARO  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  55000  FEET 


MO 

P2./R0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

* 

•  971 

3.57 

5930 

4670 

1.30 

1160 

31.4 

125 

1563 

P2 

Tt 

4.72 

RAM 

1.04 

1 J49 

-.50 

-.00 

1.04 

1.04 

-.01 

T2 

« 

624 

BLEED 

.03 

- 1 143 

2.53 

-.  10 

-.56 

.03 

.84 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.09 

7158 

3.82 

.30 

2.46 

-.09 

5.25 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.25 

12300 

6420 

1.41 

1329 

50.0 

195 

1662 

P2 

X 

9.59 

RAM 

1.10 

3.6  3 

-.60 

-.00 

1.09 

1.10 

-.00 

T2 

m 

m 

BLEED 

.02 

- 1.196 

3.16 

-.13 

-.61 

.02 

.75 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.04 

6152 

1.84 

.24 

1.66 

-.04 

3.45 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

23300 

7240 

1.61 

1518 

76.2 

294 

1.710 

P2 

a 

L9.74 

RAM 

1.16 

1175 

-.66 

.CO 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

a 

963 

BLEED 

.01 

-2.97 

4.47 

-.14 

-.65 

.01 

.65 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

6113 

.68 

.17 

1.15 

-.02 

2.31 

2.70 

NR 

a 

.8+6 

19.8 

29300 

6610 

1.76 

1596 

88.5 

343 

1705 

92 

*26.21 

RAM 

1.19 

i486 

-.61 

.00 

1.19 

1.19 

-.00 

T2 

m 

1050 

BLBEO 

.01 

-4107 

5.71 

-.16 

-.70 

.01 

.54 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

6.85 

.01 

.16 

1.04 

-.01 

2.06 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  t  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  S5000  FEET 


MO 

P2/P0 

Pff/PO 

WFf 

T'B 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8TANG 

1.50 

3w  5 T 

5.95 

6061 

1563 

1257 

10700 

4810 

1.26 

428 

13.0 

RAM 

1.04 

1.02 

-.01 

-.00 

1.27 

1.54 

-.56 

.02 

.00 

BLEEO 

-.53 

1.05 

.64 

.02 

-.63 

-1.44 

2.54 

.03 

.00 

POWER 

2.6(3 

11.53 

5.25 

.18 

3.37 

7.65 

3.75 

-.09 

.00 

2.00 

7k  2  5 

9.54 

9052 

1662 

1257 

18900 

6550 

1.38 

364 

4.0 

RAM 

1.09 

1.06 

-.00 

.00 

1.27 

1.59 

-.56 

.01 

.00 

ILEEO 

-.56 

1.10 

.75 

-.00 

-.65 

-1.92 

3.11 

.02 

.00 

POWER 

1 .89 

8. *6 

3.45 

-.01 

2.19 

6.38 

1.97 

-.04 

.00 

2.50 

14.9 

14.61 

11651 

1710 

1258 

30700 

7440 

1.57 

299 

.0 

RAN 

1J16 

1.15 

.00 

.00 

1.31 

1.76 

-.67 

.01 

.00 

■BLBEO 

-.61 

l.ao 

.65 

-r.OI 

-.70 

-2.93 

4.42 

.01 

.00 

POWER 

1.26 

6.66 

2.31 

-.01 

1.45 

6.04 

.76 

-.02 

.00 

2.  TO 

19.6 

17.00 

11995 

1705 

1257 

36400 

7070 

1.70 

274 

.0 

RAN 

1.19 

1.19 

-.00 

.00 

1.33 

1.92 

-  •  67 

.01 

.00 

SLEEP 

-.69 

1.29 

.54 

.00 

-.76 

-3.96 

5.58 

.01 

.00 

POWER 

1.14 

6.86 

2.06 

-.00 

1.29 

6.68 

.17 

-.01 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

* 

•  971 

3.56 

3830 

8800 

1.88 

1113 

23.5 

85 

2059 

P'2 

m 

2.92 

RAM 

1.05 

U30 

-.35 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

m 

566 

BLEED 

.07 

- 1173 

1.05 

-.26 

-.91 

.07 

-.00 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.03 

-1.95 

3.14 

.11 

•  46 

-.03 

.01 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

6120 

11400 

1.87 

1204 

31.3 

113 

2059 

P2 

X 

4.44 

RAN 

1.07 

1132 

-.33 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

a 

643 

BUSED 

.06 

-U87 

1.18 

-.25 

-.91 

.06 

-.01 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

-1177 

2.69 

.09 

.35 

-.03 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

8150 

13200 

1.88 

1269 

37.5 

135 

2059 

P2 

m 

5.92 

RAN 

1.10 

1128 

-.26 

-.00 

1.  10 

1.10 

.00 

T2 

m 

702 

BLEED 

.05 

-1.92 

1.21 

-.25 

-.93 

.05 

-.01 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-1144 

2.24 

.07 

.30 

-.01 

.01 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

12200 

16100 

1.92 

1374 

48.8 

176 

2059 

P2 

a 

9.14 

RAN 

1.13 

1.30 

-.22 

•  00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

M 

802 

BLEED 

.02 

-2.67 

.83 

-.20 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

-5119 

-1.63 

.05 

.25 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

M 

.870 

14.9 

15700 

17700 

1.94 

1450 

57.7 

209 

2059 

P2 

-12.18 

RAN 

1.16 

1133 

-.19 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

12 

M 

876 

BLEED 

.02 

-3117 

.83 

-.19 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

* 

1 

POWER 

-.00 

-4.95 

-1.21 

.03 

.22 

-.00 

.00 

2. TO 

NR 

a 

.846 

19.8 

19800 

19400 

1.99 

1524 

67.2 

244 

2059 

P2 

a 

16.16 

RAM 

1.19 

1132 

-.12 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

m 

955 

BLEED 

.02 

-3.27 

.99 

-.20 

-.95 

.02 

-.01 

ERI 

* 

1 

POWER 

-.00 

-4.64 

-.98 

.03 

.19 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


1-0  OCTOBER  1964 


STANDARD  1 

DAY 

PRESSURE  ALTITUDE 

65000  FEET 

MO 

P2/P0  P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56  9.72 

16563 

3458 

1340 

12700 

8880 

1.87 

447 

4.0 

RAM  1.05 

.97 

.02 

.01 

1.23 

1.31 

-.36 

.  02 

.00 

BLEED  -1.37 

-.70 

-.10 

.40 

-1.20 

-1.75 

1.07 

.07 

.00 

POWER  -6.12 

1.17 

-.67 

5.70 

-1.37 

-1.94 

3.13 

-.03 

.00 

1  o  80 

51,43  12.48 

21212 

3472 

1386 

17600 

11500 

1.85 

417 

.0 

RAM  1.07 

1.01 

.01 

-.00 

1.23 

1.31 

-.32 

.02 

.00 

BLEED  -1.42 

-.72 

-.08 

.44 

-1.18 

-1.84 

1.15 

.06 

.00 

POWBR  -4.89 

.90 

-.65 

4.47 

-1.05 

-1.60 

2.51 

-.03 

.00 

2.00 

7*24  14.65 

24744 

3476 

1412 

21500 

13400 

1.85 

391 

.0 

RAM  1.10 

1.04 

.01 

.00 

1.25 

1.34 

-.32 

.02 

.00 

BLEBO  -1.46 

-.74 

-.10 

.45 

-1.19 

-1.95 

1.24 

.05 

.00 

POWER  -4.19 

.77 

-.59 

3.81 

-.86 

-1.38 

2.17 

-.01 

.00 

2.30 

11.2  18.57 

30982 

3461 

1447 

28900 

16700 

1.86 

353 

.0 

RAM  1.13 

1.09 

.01 

.00 

1.27 

1.37 

-.30 

.02 

.00 

BLEED  -1.53 

-1.87 

-.66 

.14 

-1.56 

-2.72 

.88 

.02 

.00 

POWBR  -3.02 

-6.77 

-4.25 

.28 

-3.06 

-5.29 

-1.54 

-.01 

.00 

2.50 

14.9  21.63 

34292 

3411 

1450 

34300 

18600 

1.84 

328 

.0 

RAN  1.17 

1.15 

.01 

-.00 

1.30 

1.41 

-.28 

.02 

.00 

BLEED  -1.55 

-2.38 

-.95 

-.02 

-1.73 

-3.21 

.88 

.02 

.00 

POWBR  -2.53 

-6.11 

-3.88 

.08 

-2.72 

-5.01 

-1.14 

-.00 

.00 

2. TO 

19.0  25.14 

38723 

3403 

1450 

40600 

20800 

1.86 

301 

.0 

RAN  1.19 

1.19 

-.00 

».00 

1.32 

1.44 

-.23 

.01 

.00 

BLEBtO  -1.48 

-2.33 

-.89 

♦.05 

-1.69 

-3.31 

1.03 

.02 

.00 

MOWBR  -2.18 

-5.57 

-3.47 

♦  .00 

-2.41 

-4.69 

-.92 

-.00 

.00 

CONFIDENTIAL 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


k.s.  <;.u 
STANDARD  DAY 


ULIUBtH  1964 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


1; 


1 

i 


I 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

i 

1.50 

NR 

M 

.971 

3.56 

3830 

7980 

1.68 

1114 

23.5 

85 

2059 

>)■ 

j 

P2 

m 

2.92 

RAN 

1.05 

1J31 

-.35 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

f 

T2 

m 

566 

8L8E0 

.07 

-1177 

1.11 

-.26 

-.90 

.07 

-.01 

l 

ER1 

m 

0 

POWER 

-.03 

-1164 

2.99 

.11 

.46 

-.03 

.00 

1.80 

NR 

n 

.945 

5.43 

6120 

10200 

1.69 

1205 

31.4 

113 

2059 

f 

P2 

n 

4.44 

RAM 

1.07 

1133 

-.33 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

t 

f 

T2 

m 

643 

BLEED 

.07 

-1187 

1.23 

-.25 

-.90 

.07 

.00 

BRI 

m 

0 

POWER 

-.03 

-1.32 

2.36 

.09 

.34 

-.03 

.00 

1 

2.00 

NR 

’  s 

.925 

7.24 

8140 

11800 

1.70 

1270 

37.6 

135 

2059 

P2 

* 

5.92 

RAM 

1.10 

1  J30 

-.27 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

iii 

T2 

M 

702 

SLfEEO 

.05 

-  1196 

1.28 

-.25 

-.93 

.05 

-.01 

ft 

§■ 

Hi’ 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.01 

-1.18 

2.06 

.06 

.29 

-.01 

-.02 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

12200 

14300 

1.75 

1375 

48.9 

176 

2059 

P2 

K 

9.14 

RAM 

1.13 

1*31 

-.23 

.00 

1.14 

1.13 

.00 

1 

12 

a 

802 

BLEED 

.02 

-2.18 

1.50 

-.22 

-.95 

.02 

-.02 

I; 

& 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.01 

-1.21 

1.92 

.05 

.24 

-.01 

-.02 

f 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

15700 

15900 

1.80 

1451 

57.9 

209 

2059 

i 

i 

92 

-12.18 

RAM 

1.16 

1.33 

-.21 

-.00 

1.16 

1.16 

-.00 

12 

a 

876 

BLEEO 

.02 

-2.34 

1.67 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

i 

,  1 
i 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.00 

-1.04 

1.68 

.03 

.22 

-.00 

.00 

2.  TO 

NR 

a 

.846 

19.8 

19800 

17400 

1.85 

1525 

67.4 

244 

2059 

f 

P2 

-16.16 

RAM 

1.19 

1131 

-.14 

.00 

1.19 

1.19 

-.00 

1 

T2 

a 

955 

BLEEO 

.02 

-2144 

1.79 

-.20 

-.95 

.02 

-.01 

1 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.00 

-.94 

1.51 

.03 

.19 

-.00 

.00 

1 


r 


( 


I! 

I 


I 

I 

I 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G04/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
«>-?  =  20  CCTGGCR  1564 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

TO 

AR 

FOB 

FNB 

SFCB 

W2K 

8  TANG 

1.50 

3b  S6t 

9.82 

13447 

3113 

1240 

11900 

8070 

1.67 

447 

4.0 

RAM 

1  *05 

.98 

-.01 

*.01 

1.21 

1.29 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.37 

-.69 

-.03 

•  43 

-1.16 

-1.75 

1.09 

.07 

.00 

POWER 

-6.05 

1.34 

-.31 

5.84 

-1.15 

-1.68 

3.04 

-.03 

.00 

i.eo 

5i  43 

12.62 

17187 

3103 

1279 

16400 

10300 

1.67 

417 

.0 

RAM 

1.07 

1.02 

-.01 

-.01 

1.22 

1.31 

-.30 

•  02 

.00 

BLEED 

-1.38 

—  .68 

-.03 

.43 

-1.14 

-1.86 

1.21 

.07 

.00 

POWER 

-4.81 

1.03 

-.41 

4.55 

-.90 

-1.42 

2.47 

-.03 

.00 

2.00 

7.  2* 

14.83 

20006 

3098 

1299 

20100 

11900 

1.68 

391 

.0 

RAN 

1.10 

1.05 

-.00 

*.01 

1.24 

1.33 

-.30 

.02 

.00 

BLEED 

-1.45 

-.71 

-.07 

.47 

-1.17 

-2.00 

1.33 

.05 

.00 

POWER 

-4.17 

.06 

-.44 

3.91 

-.77 

-1.28 

2.16 

-.01 

.00 

2.30 

11.2 

18.81 

24931 

3092 

1330 

26900 

14700 

1.70 

353 

.0 

RAM 

1.14 

1.10 

.00 

*.00 

1.27 

1.37 

-.30 

.02 

.00 

BLEED 

-1.53 

-.74 

-.07 

•  52 

-1.18 

-2.19 

1.50 

.02 

.00 

ROWER 

-3.25 

.69 

-.34 

3.06 

-i54 

-.99 

1.70 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

21.89 

28581 

3008 

1350 

32300 

16600 

1.72 

327 

.0 

RAM 

1.17 

1.13 

-.01 

*.0i 

1.28 

1.40 

-.29 

•  02 

•  00 

BLEED 

-1.60 

-.72 

-.05 

.59 

-1.17 

-2.30 

1.64 

.02 

.00 

ROWER 

-2.74 

.62 

— .  24 

2.60 

-;41 

-i  79 

1.43 

-.00 

•  00 

2.  TO 

19.E 

25.44 

32180 

3002 

1351 

38200 

18400 

1.75 

301 

.0 

RAN 

1.19 

1.16 

-.02 

*.01 

1.31 

1.43 

-.25 

.01 

.00 

BLEED 

-1.52 

-.72 

-.04 

.52 

-1.15 

-2.41 

1.75 

.02 

•  00 

POWER 

-2.37 

•  55 

-.20 

2.25 

-.33 

-.69 

1.25 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL  i 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 


9TAN0ARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


ii 


' 

MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

y 

1.50 

NR 

-  .971 

3.56 

3830 

6810 

1.51 

1115 

23.6 

85 

2059 

P2 

-  2.92 

RAM 

1.05 

li38 

-.40 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

f. 

T2 

-  566 

8LEED 

.07 

-1.93 

1.31 

-.26 

-.90 

.07 

-.01 

\ 

ERI 

»  0 

POWER 

-.03 

-U89 

3.52 

.11 

.45 

-.03 

-.00 

f 

1.00 

NR 

*  .945 

5.43 

6120 

8580 

1.53 

1206 

31.5 

113 

2059 

*’ 

P2 

*  4.44 

RAM 

1.07 

1 132 

-.30 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

*  643 

BLEED 

.07 

-1.97 

1.39 

-.26 

-.90 

.07 

.01 

'll 

ERI 

*  0 

POWER 

-.03 

-1.46 

2.74 

.09 

.34 

-.03 

.00 

i 

2.  GO 

NR 

■  .925 

7.24 

8140 

9830 

1.55 

1271 

37.7 

135 

2059 

1 

P2 

•  5.92 

RAM 

1.10 

1138 

-.34 

-.00 

1.  10 

1.10 

.00 

r 

12 

*  702 

8LIE0 

.05 

-2117 

1.56 

-.24 

-.92 

.05 

-.00 

ii 

<i 

ERI 

»  0 

POWER 

-.01 

-1*26 

2.35 

.06 

.29 

-.01 

.00 

1 

2.30 

NR 

«  .893 

11.2 

12200 

11800 

1.59 

1376 

49.1 

176 

2059 

ft. 

FV 

P2 

-  9.14 

RAM 

1.13 

1136 

-.27 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

»  802 

BLEED 

.02 

-2.34 

1.72 

-.23 

-.94 

.02 

-.01 

j& 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-495 

1.83 

.05 

.24 

-.01 

.00 

tv. 

iV. 

2.50 

NR 

-  .870 

14.9 

15700 

13100 

1.64 

1452 

58.1 

209 

2059 

f’1 

P-2 

-12.10 

RAN 

1.16 

1138 

-.25 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

v: 

12 

-  876 

BLEED 

.02 

-2155 

1.96 

-.18 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

«  0 

POWER 

-.00 

-.85 

1.62 

.03 

.22 

-.00 

.00 

If/ 

ir 

2.70 

NR 

-  .846 

19.8 

19800 

14100 

1.70 

1526 

67.6 

243 

2059 

if 

P2 

•16.16 

RAM 

1.19 

1.37 

-.19 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

72 

■  955 

BLEED 

.02 

-2.71 

2.15 

-.20 

-.94 

.02 

.00 

,s: 

ERI 

■  0 

POWER 

-.00 

-.78 

1.48 

.03 

.19 

-.00 

-.00 

ji 


ii 


a 

f , 
i , 

ii 

S 

1 

I 

i 


[f; 

V; 


2 

IS 


4 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE,  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

1.50 

3k  56 

9.95 

10313 

2602 

RAM 

1.05 

1.00 

-.01 

BLEEO  -1 .36 

-.65 

-.02 

POKER  -5.95 

1.62 

-.17 

1.80 

5b  43 

12.79 

13140 

2599 

RAM 

1.07 

1.04 

.00 

BLEED  -1.34 

-.63 

-.03 

POKBR  -4.70 

1.26 

-.28 

2.00 

7b  24 

15.03 

15237 

2599 

RAM 

1.10 

1.07 

.01 

BLEBD  -1.42 

-.65 

-.05 

POKBR  -4.06 

1.08 

-.29 

2.30 

11.2 

19.08 

18838 

2599 

RAM 

1.13 

1.11 

.01 

BLEED  -1.45 

-.67 

-.05 

POKER  -3.16 

.87 

-.22 

2.50 

14.0 

22.22 

21445 

2598 

RAN 

1.17 

1.14 

-.00 

BLEED  -1.58 

-.67 

-.03 

POWER  -2.68 

.76 

-.15 

2.  TO 

19.  Q 

2S.I1 

23932 

2594 

RAM 

U19 

1.17 

-.01 

BLEED  -1.50 

-.64 

-.02 

POKER  -2.31 

.68 

-.13 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

M2K 

HOT 

10700 

6900 

1.50 

447 

-.00 

1.21 

1.30 

-.32 

.02 

.42 

-1.15 

-1.83 

1.21 

.07 

5.74 

-1.04 

-1.60 

3.24 

-.03 

1142 

14800 

8690 

1.51 

416 

-.00 

1.22 

1.33 

-.31 

.02 

.40 

-1.12 

-1.96 

1.37 

.07 

4.45 

-.80 

-1.35 

2.62 

-.03 

1161 

18100 

9960 

1.53 

391 

.00 

1.24 

1.36 

-.31 

.02 

*44 

-1.15 

-2.13 

1.52 

.05 

3.82 

-.66 

-1.20 

2.29 

-.01 

1190 

24300 

12000 

1.56 

353 

.00 

1.27 

1.40 

-.31 

.02 

.45 

-1.16 

-2.36 

1.75 

.02 

2.99 

-.47 

-.93 

1.81 

-.01 

1207 

29200 

13500 

1.59 

327 

*.01 

1.28 

1.43 

-.31 

.02 

.58 

-1.16 

-2.53 

1.94 

.02 

2.55 

-.35 

-.76 

1.53 

-.00 

1209 

34500 

14700 

1.63 

301 

-.00 

1.31 

1.46 

-.27 

.01 

•  50 

-1.13 

-2.68 

2.13 

.02 

2.20 

-.29 

-.67 

1.36 

-.00 

CONFIDENTIAL 


BTANG 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/ J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

92/90 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

3830 

5620 

1.31 

1116 

23.7 

85 

2059 

P2 

* 

2.92 

RAM 

1.05 

1125 

-.30 

-.00 

L.05 

1.05 

-.00 

T2 

m 

966 

BLEED 

.07 

-1*91 

1.42 

-.26 

-.90 

.07 

-.00 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.04 

-1.86 

3.96 

.11 

.43 

-.04 

-.00 

1.00 

NR 

X 

.945 

5.43 

6120 

6910 

1.32 

1207 

31.6 

llj 

20j9 

P2 

m 

4.44 

RAM 

1.07 

1135 

-.37 

-.00 

1.07 

1.07 

.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

.08 

-2113 

1.70 

-.26 

-.89 

.08 

.01 

BRI 

m 

0 

POWER 

-.03 

-1.15 

2.82 

.08 

*34 

-.03 

.00 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

8140 

7780 

1.34 

1272 

37.8 

135 

2059 

P2 

9 

5.92 

RAM 

1.10 

1138 

-.31 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

9 

702 

BLEED 

.05 

-  2*34 

1.85 

-.24 

-.92 

.05 

.00 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

-1105 

2.52 

.06 

.29 

-.01 

.00 

2.30 

NR 

■ 

.893 

11.2 

12200 

9130 

1.39 

1377 

49.3 

176 

2059 

P2 

9 

9.14 

RAM 

1.13 

1145 

-.34 

.00 

1.13 

1.13 

.00 

T2 

• 

802 

BLEED 

.03 

-2*67 

2.19 

-.25 

-.94 

.03 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-.70 

1.88 

.05 

.24 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

9 

.870 

14.9 

15700 

9950 

1.43 

1452 

58.3 

209 

2059 

P2 

■12.18 

RAM 

1.16 

1.46 

-.32 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

X 

876 

BLEEf 

.02 

-2.95 

2.50 

-.18 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

-161 

1.66 

.03 

.22 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

m 

•  846 

19.8 

19800 

10500 

1.49 

1527 

67.8 

243 

2059 

P  2 

m 

16.16 

RAM 

1.19 

1.46 

-.25 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

M 

955 

BLEEO 

.02 

-3.20 

2.83 

-.19 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-.56 

1.52 

.03 

.19 

-.00 

-.00 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

r.$U  H.U  UUIUBtK  1*6* 

STANDARD  DAT  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

TO 

1.50 

3k  56 

10.07 

7328 

2126 

RAM 

1.05 

.97 

-.04 

BLEED 

-1.35 

-.53 

.02 

POKER 

-5.87 

2.07 

-.05 

1.80 

5k  43 

12.96 

9124 

2109 

RAM 

1.07 

1.01 

-.03 

■BLEED 

-1.31 

-.49 

.02 

POWER 

-4.59 

1.65 

-.05 

2.00 

Tk  2% 

15*24 

10444 

2104 

RAM 

1*10 

1.09 

*01 

BLEEO 

-1 .40 

-.56 

-.01 

POWER 

-3.98 

1.45 

-.04 

2.30 

11.2 

19  k  34 

12712 

2109 

RAM 

1.13 

1.13 

.01 

3LB60 

-1.39 

-.57 

-.02 

POWBR 

-3  k  10 

1.17 

-.05 

2.50 

14.9 

22.55 

14266 

2111 

RAM 

lkl7 

1.16 

•  00 

BLEED 

-li57 

-.55 

-.01 

POWER 

-2.62 

1.04 

-.02 

2. TO 

19.6 

26. 19 

15639 

2111 

RAM 

1.19 

1.19 

•  00 

BLEED 

-1.48 

-.50 

-.00 

POWER 

-2.26 

.95 

-.01 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

978 

9550 

5720 

1.28 

447 

-.02 

1.19 

1.29 

-.34 

.02 

.43 

-1.12 

-1.92 

1.43 

.07 

5.69 

-.96 

-1.57 

3.66 

-.04 

1005 

13100 

7010 

1.30 

416 

4.02 

1.20 

1.32 

-.33 

.02 

.40 

-l.OB 

-2.09 

1.66 

.08 

4.45 

-.65 

-1.20 

2.87 

-.03 

1021 

16000 

7860 

1.32 

391 

.00 

1.24 

1.38 

-.31 

.02 

.44 

-1.13 

-2.34 

1.84 

.05 

3.B7 

-.51 

-1.03 

2.49 

-.01 

1046 

21500 

9280 

1.37 

353 

.01 

1.26 

1.44 

-.33 

.02 

.40 

-1.13 

-2.66 

2.18 

.03 

3.01 

-.36 

-.82 

2.00 

-.01 

1062 

25900 

10100 

1.41 

327 

*.00 

1.29 

1.47 

-.34 

.02 

.57 

-1.14 

-2.94 

2.50 

.02 

2.56 

-.26 

-.67 

1.72 

-.00 

1064 

30600 

10800 

1.45 

300 

.00 

1.31 

1.53 

-.31 

.01 

.49 

-1.12 

-3.20 

2.83 

.02 

2.21 

-.21 

-.60 

1.55 

-.00 
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BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P - S -  5*0 

STANDARD  DAY 


MO  P2/P0  FD 


1.50 

NR 

M 

.971 

3.56 

3830 

P2 

m 

2.92 

RAN 

1.05 

T2 

M 

566 

BLEED 

.08 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.04 

i.eo 

NR 

m 

.945 

5.43 

6120 

P2 

9 

4.44 

RAM 

1.07 

12 

m 

643 

BllBED 

•  08 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.03 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

8140 

P2 

5.92 

RAM 

1.10 

T2 

* 

702 

BLEED 

.05 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.01 

2.30 

NR 

■ 

.893 

11.2 

12200 

P2 

m 

9.14 

RAM 

1.13 

T2 

m 

802 

BLEED 

.03 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

15700 

P2 

■12.18 

RAM 

1.16 

T2 

Hi 

876 

BLEED 

.02 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

2.70 

NR 

9 

.846 

19.8 

19800 

P2 

■16.16 

RAM 

1.19 

T2 

■ 

955 

BLEED 

.02 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.00 

UU  I  UQCIN  J.  964 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

5460 

1.25 

1117 

23.8 

85 

U29 

-.26 

-.00 

1.05 

1.05 

-1.95 

1.44 

-.26 

-.89 

.08 

-1.77 

4.01 

.10 

.41 

-.04 

6730 

1.28 

1209 

31.7 

113 

1.39 

-.35 

-.00 

1.07 

1.07 

-2.19 

1.72 

-.27 

-.88 

.08 

-1.13 

2.89 

.08 

.34 

-.03 

7590 

1.31 

1273 

38.0 

135 

1J38 

-.31 

-.00 

1.10 

1.10 

-2J.34 

1.86 

-.24 

-.91 

.05 

-.99 

2.51 

.06 

.29 

-.01 

8850 

1.36 

1379 

49.5 

176 

U45 

-.34 

.00 

1.14 

1.13 

-2.71 

2.26 

-.25 

-.94 

♦  03 

-.68 

1.91 

.05 

.24 

-.01 

9600 

1.40 

1454 

58.6 

209 

1.46 

-.33 

-.00 

1.16 

1.16 

-3.01 

2.60 

-.18 

-.93 

.02 

-161 

1.70 

.03 

.22 

-.00 

10100 

1.46 

1528 

68.1 

243 

1  J47 

-.26 

.00 

1.19 

1.19 

-3i25 

2.93 

-*19 

-.93 

.02 

-.53 

1.53 

.03 

.19 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
r.S.  j.u  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  630QC  FEET 


MO 

P3/  PO 

P8/P0 

WFT 

T  8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3b  56 

10.15 

6847 

2059 

954 

9380 

5560 

1.23 

446 

13.0 

RAN 

1.05 

1.04 

.00 

■.  .00 

1.21 

1.32 

-.30 

.02 

.00 

BL6E0  ~1.34 

-.55 

.00 

.42 

-1.12 

-1.95 

1.45 

.08 

.00 

POWER  -5.86 

2.22 

-.00 

5.72 

-.92 

-1.53 

3.76 

-.04 

.00 

1.80 

5143 

13.06 

8647 

2059 

985 

13000 

6840 

1.26 

416 

4.0 

RAN 

1.07 

1.07 

.00 

■*.00 

1.22 

1.35 

-.30 

.07 

.00 

ILCE0  -1.30 

-.53 

-.00 

.38 

-1.09 

-2.14 

1.67 

.08 

.00 

POWER  -4.53 

1.74 

.00 

4.42 

-.61 

-1.14 

2.89 

-.03 

.00 

2.00 

7.  24 

13*36 

9935 

2059 

1001 

15800 

7690 

1.29 

390 

4.0 

RAN 

1.10 

1.09 

.00 

-.00 

1.23 

1.38 

-.30 

.02 

.00 

BLEED  -1.39 

-.53 

.01 

.44 

-1.11 

-2.35 

1.88 

.05 

.00 

POWER  -3.95 

1.51 

.00 

3.87 

-.48 

-.98 

2.50 

-.01 

.00 

2.30 

11.2 

19.50 

12046 

2059 

1025 

21200 

9000 

1.34 

353 

.0 

RAM 

1.13 

1.13 

.00 

.00 

1.26 

1.43 

-.32 

.02 

.00 

BLEBO  -1.36 

-.53 

-.01 

.40 

-1.12 

-2.68 

2.23 

.03 

.00 

POWER  -3.07 

1.22 

.00 

3*01 

-.32 

-.76 

1.99 

-.01 

.00 

2.30 

14.9 

22.73 

13476 

2059 

1039 

25500 

9790 

1.38 

327 

.0 

RAN 

1.17 

1.16 

.00 

-.00 

1.28 

1.47 

-.34 

.02 

.00 

BLEED  -1.56 

-.52 

-.01 

.57 

-1.14 

-2.99 

2.59 

.02 

.00 

POWER  -2.60 

1.08 

-.00 

2.55 

-.25 

-.65 

1.75 

-.00 

.00 

2. TO 

19. B 

26.41 

14713 

2059 

1042 

30100 

10300 

1.42 

300 

.0 

RAN 

1.19 

1.19 

.00 

•  00 

1.31 

1.53 

-.32 

.01 

.00 

8LES0  -1.47 

-.47 

.01 

.49 

-1.11 

-3.27 

2.94 

.02 

.00 

BOWER  -2.24 

.99 

-.00 

2.20 

-.20 

-.58 

1.58 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  7.0  OCTOBER  196* 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

n 

.971 

3.56 

3840 

4640 

1.21 

1105 

22.7 

85 

1825 

P2 

m 

2.92 

RAM 

1.05 

14  33 

-.31 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

9 

566 

BLEED 

.04 

-1.26 

1.84 

-.17 

-.64 

.04 

.67 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.19 

9.90 

6.61 

.82 

3.95 

-.19 

8.60 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

6130 

6040 

1.26 

1200 

30.8 

113 

1912 

P2 

9 

4.44 

RAM 

1.07 

1.41 

-.39 

-.00 

1.07 

1.07 

-.01 

T2 

u 

643 

BLEED 

.04 

-1.52 

2.01 

-.19 

—  .  68 

.04 

.57 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.14 

7.57 

4.08 

.58 

2.61 

-.14 

5.78 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

8150 

6990 

1.30 

1267 

37.2 

135 

1954 

P2 

m 

5.92 

RAM 

1.10 

1238 

—  .33 

-.00 

1.09 

1.10 

-.02 

T2 

or 

702 

BLEED 

.04 

-1A65 

2.11 

-.20 

-.70 

.04 

.53 

ERI 

■ 

0 

POWER 

-.09 

6455 

3.33 

.48 

2. 20 

’•09 

4.76 

2.30 

NR 

■ 

.093 

11.2 

12200 

8500 

1.36 

1376 

49.0 

176 

2011 

P2 

m 

9.14 

RAM 

1.13 

1  242 

-.35 

-.00 

1.13 

1.13 

-.02 

T2 

m 

802 

BL'EEO 

.02 

-U94 

2.36 

-.20 

-.74 

.02 

.48 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.03 

5.04 

2.29 

.34 

1.59 

-.03 

3.29 

2. SO 

NR 

m 

.870 

14.9 

15700 

9460 

1.40 

1453 

58.4 

209 

2045 

P2 

-12.18 

RAM 

1.16 

U46 

-.33 

-.00 

1.16 

1.16 

-.00 

T2 

m 

876 

BLEED 

.01 

-2.17 

2.61 

-.is 

-.74 

.01 

.45 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

.87 

1.73 

.08 

.54 

-.01 

,  .78 

2.70 

NR 

m 

*846 

19.8 

19800 

10000 

1.46 

1528 

68.0 

243 

2051 

P2 

u 

16.16 

RAM 

1.19 

1.47 

-.26 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

m 

955 

BLEED 

.02 

-2.77 

2.93 

-.18 

-.83 

.02 

.25 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.01 

.23 

1.52 

.06 

.34 

-.01 

.37 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/JSG  ESTIMATED  PERFORMANCE 
7.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


NO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

RAM 

BLEED 

POWBR 

8.65 

1.05 

-.59 

4.70 

5628 

1.04 

.54 

16.72 

1825 

-.00 

.67 

8.60 

1045 

.00 

.00 

-.06 

8570 

1.22 

-.69 

5.47 

4730 
1.37 
-1.28 
ID. 06 

1.19 

-.35 

1.86 

6.45 

448 

.02 

.04 

-.19 

13.0 

.00 

.00 

.00 

1.80 

5.43 

RAM 

BLEED 

BONER 

11.79 

1.06 

-.63 

3.16 

7632 

1.05 

.44 

11.78 

1912 

-.01 

.57 

5.78 

1045 

.01 

-.00 

-.05 

12300 

1.22 

-.72 

3.61 

6140 

1.36 

-1.48 

7.35 

1.24 

-.33 

1.96 

4.29 

417 

.02 

.04 

-.14 

4.0 

.00 

.00 

.00 

2.00 

7.24 

RAN 

BLEED 

ROWER 

14.27 
1.08 
—  .  66 
2.60 

9067 

1.07 

.40 

10.00 

1954 

-..02 

.53 

4.76 

1045 

.01 

-.00 

-.01 

15200 

1.23 

-.74 

2.97 

7090 

1.38 

-1.64 

6.50 

1.28 

-.33 

2.09 

3.38 

391 
.02 
•  04 
-.09 

4.0 
.00 
.  00 
.00 

2.30 

it.  2 
RAN 
BLEEO 
POWBR 

18.86 

1.11 

-.72 

1.48 

11536 

1.10 

.35 

7.41 

2011 

-.02 

.48 

3.29 

1045 

.01 

.01 

.33 

20800 

1.25 

~o78 

2.04 

8640 

1.41 

-1.92 

4.96 

1.34 
-.33 

2.34 
2.36 

353 

.02 

.02 

-.03 

.0 

.00 

.00 

.00 

2.50 

14.9 
RAM 
■  LEBO 
POWBR 

22.52 
1.16 
-.89 
-1 .46 

13297 

1.16 

.36 

2.62 

2045 

-.00 

*45 

.78 

1045 

4.00 

.16 

1.84 

25400 

1.28 

-.81 

.31 

9660 

1.47 

-2.15 

.83 

1.38 

-.34 

2.60 

1.77 

327 

.02 

.01 

-.01 

.0 

.00 

.00 

.00 

2. TO 

19.6 

RAM 

BLEBO 

POWER 

26.27 

1.19 

-1.11 

-1.71 

14600 
1.19 
•  03 
1.76 

2051 
•  00 
.25 
.37 

1045 

.00 

.27 

1.87 

30100 

1.31 

-.94 

.06 

10300 

1.54 

-2.78 

.19 

1.42 

-.32 

2.93 

1.57 

300 

.01 

.02 

-.01 

.0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

RN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

« 

.971 

3.56 

3840 

4260 

1.21 

1100 

22.2 

85 

1727 

P2 

a 

2.92 

RAM 

1.05 

1.36 

-.34 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

T2 

3* 

566 

BLEED 

.03 

-1.34 

1.93 

-.17 

—  .  64 

.03 

.68 

ERI 

X 

0 

POMER 

-.17 

10*24 

6.11 

.80 

3.95 

-.17 

8.50 

1.80 

NR 

a 

.945 

5.43 

6140 

5540 

1.25 

1195 

30.1 

113 

1807 

P2 

a 

4.44 

RAN 

1.07 

1*43 

-.39 

-.00 

1.07 

1.07 

-.00 

T2 

m 

643 

BLEED 

.04 

-1*54 

2.12 

-.18 

-.66 

.04 

.62 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.14 

8.47 

4.12 

.62 

2.92 

-.14 

6.28 

2.00 

NR 

a 

.925 

7.24 

8150 

6380 

1.-29 

1261 

36.4 

135 

1849 

P2 

a 

5.92 

RAM 

1.10 

1*42 

-.36 

-.00 

1.09 

1.10 

-.00 

T2 

* 

702 

BLEED 

.03 

-1.65 

2.26 

-.19 

-.67 

.03 

.61 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.09 

7.56 

3.38 

.53 

2.46 

-.09 

5.27 

2.30 

NR 

as 

.893 

11.2 

12200 

7740 

1.35 

1370 

48.0 

176 

1909 

P2 

a 

9.14 

RAM 

1.13 

1*51 

-.41 

-.00 

1.13 

1.13 

-.00 

72 

a 

802 

BLEED 

.02 

-1.78 

2.61 

-.13 

—  .  66 

.02 

.66 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.03 

5.69 

2.19 

.28 

1.64 

-.03 

3.47 

2.50 

NR 

a 

.870 

14.9 

15700 

8580 

1.40 

1449 

57.2 

209 

1945 

92 

■12.18 

RAM 

1.16 

1*46 

-.36 

-.00 

1.16 

1.16 

-.00 

12 

a 

876 

BLEED 

.01 

-2*01 

2.82 

-.15 

-.69 

.01 

.61 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

5.04 

1.73 

.21 

I.  36 

-.02 

2.82 

2.  TO 

NR 

M 

.846 

19.8 

19800 

8950 

1.47 

1522 

66.6 

244 

1949 

P2 

a 

16.16 

RAM 

1.19 

1*54 

-.33 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

a 

955 

BLEED 

.01 

-2*32 

3.20 

-.16 

-.70 

.01 

.57 

ERI 

a 

0 

POWER 

-.02 

5*00 

1.35 

.20 

1.21 

-.02 

2.48 
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GfcfiCRAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P.3.  9.0 
STANOARO  DAY 


M0 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

1.50 

3.56 

7.99 

5143 

1727 

RAM 

1.05 

1.04 

-.00 

BLEED 

-.59 

.55 

.68 

POWER 

4.60 

16.55 

8.50 

o 

*> 

0 

5.43 

10.89 

6935 

1807 

RAM 

1.07 

1.07 

-.00 

■BLEED 

-.60 

.54 

.62 

POWER 

3.34 

12.74 

6.28 

2.00 

7k  24 

13.19 

8230 

1849 

RAM 

1.09 

1.09 

-.00 

BLEED 

-.61 

.56 

.61 

POWER 

2.74 

11.08 

5.27 

2.30 

11.2 

17.44 

10465 

1909 

RAM 

1.14 

1.13 

-.00 

BLEBO 

-.60 

.75 

.66 

POWER 

1.99 

7.97 

3.47 

2.50 

14.  9 

20.85 

12050 

1945 

RAN 

1.16 

1.15 

-.00 

BLEED 

-.64 

.73 

.61 

POWER 

1.59 

6.85 

2.82 

2. TO 

19.8 

24.30 

13118 

1949 

RAM 

1.19 

1.19 

.00 

BLEED 

-.63 

.76 

.57 

POWER 

1.40 

6.42 

2.48 

«  rt  t  t. 

uu  i  uuur>  a.  /  v 

PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

1095 

8200 

4350 

1.18 

448 

.00 

1.23 

1.40 

-.38 

.02 

•  00 

-.70 

-1.35 

1.94 

.03 

-.03 

5.41 

10.33 

6.03 

-.17 

1095 

11800 

5620 

1.23 

417 

.00 

1.23 

1.40 

-.36 

.02 

*.01 

-.70 

-1.51 

2.09 

.04 

.03 

3.91 

8.32 

4.26 

-.14 

1094 

14600 

6470 

1.27 

391 

.00 

1.24 

1.42 

-.36 

.02 

-s.02 

-.71 

-1.63 

2.25 

.03 

.11 

3.27 

7.51 

3.43 

-.09 

1096 

20100 

7850 

1.33 

353 

*.00 

1.26 

1.47 

-.37 

.02 

-.01 

-.67 

-1.75 

2.57 

.02 

-#«  06 

2.19 

5.65 

2.23 

-.03 

1095 

24500 

8740 

1.38 

328 

.00 

1.29 

1.50 

-.38 

.02 

-.00 

-.70 

-2.00 

2.81 

.01 

-.01 

1.78 

5.01 

1.76 

-.02 

1095 

29000 

9180 

1.43 

301 

.00 

1.31 

1.58 

-.36 

.01 

*.03 

-.72 

-2.30 

3.17 

.01 

*.02 

1.56 

4.96 

1.40 

-.02 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  SLECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAV  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SEC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

X 

.971 

3.56 

3850 

3350 

1.23 

1090 

21.1 

85 

1510 

P2 

X 

2.92 

MM 

1.05 

1444 

-.44 

-.00 

1.05 

1.05 

-.01 

T2 

X 

566 

BLEED 

.03 

-1.38 

2.33 

-.09 

-.58 

.03 

.82 

ERl 

* 

0 

POWER 

-.12 

10^98 

5.50 

.43 

3.70 

-.12 

7.97 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

6150 

4310 

1.27 

1183 

28.5 

113 

1576 

P2 

X 

4.44 

RAM 

1.07 

1456 

-.55 

-.00 

1.07 

1.07 

-.00 

72 

* 

643 

BLEED 

.03 

-1144 

2.63 

-.10 

-.55 

.03 

.88 

ERl 

X 

0 

POWER 

-.10 

9150 

3.56 

.34 

2.79 

-.10 

5.99 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

8170 

4910 

1.32 

1250 

34.5 

136 

1616 

P2 

X 

5.92 

RAM 

1.10 

1147 

-.46 

-.00 

1.09 

1.10 

-.02 

T2 

X 

702 

BLEED 

.03 

-1160 

2.80 

-.11 

-.57 

.03 

.83 

ERl 

X 

0 

POWER 

-.07 

8132 

2.99 

.31 

2.34 

-.07 

4.95 

2.30 

NR 

X 

.893 

11.2 

12200 

5850 

1.39 

1360 

45.6 

177 

1678 

P2 

X 

9.14 

RAM 

1.13 

1.57 

-.50 

-.00 

1.13 

1.13 

-.00 

T2 

X 

802 

BLEED 

.02 

-2*08 

3.24 

-.13 

-.63 

.02 

.71 

ERl 

X 

0 

POWER 

-.04 

7120 

2.04 

.27 

1.81 

-.04 

3.73 

2.50 

NR 

X 

.870 

14.9 

15700 

6310 

1.46 

1436 

54.2 

209 

1707 

P2 

*12.18 

RAM 

1.16 

1159 

-.50 

-.00 

1.16 

1.16 

-.01 

T2 

X 

876 

BLEEO 

.01 

-2122 

3.64 

-.11 

-.61 

.01 

.75 

ERl 

X 

0 

POWER 

-.02 

7m 

1.47 

.25 

1.60 

-.02 

3.25 

2.70 

NR 

X 

.846 

19.8 

19800 

6260 

1.56 

1510 

63.1 

244 

1710 

P2 

X 

16.16 

RAM 

1.19 

1465 

-.43 

.00 

1.19 

1.19 

.00 

T2 

X 

955 

BLEED 

.01 

-2*82 

4.29 

-.14 

-.65 

.01 

.66 

6R1 

X 

0 

POWER 

-.02 

7410 

.96 

.20 

1.38 

-.02 

2.78 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P~S.  11. C  GC7GSER  i-64 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

PS/PO 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

31561 

6.43 

4134 

1510 

1257 

7310 

3470 

1.19 

449 

13.0 

RAM 

1.05 

1.03 

-.01 

•*.00 

1.26 

1.49 

-.50 

.02 

.00 

BLEED 

-.55 

.91 

.82 

.03 

-.64 

-1.38 

2.34 

.03 

.00 

POWER 

4.40 

16.67 

7.97 

-.11 

5.17 

11.05 

5.43 

-.12 

.00 

1.80 

5.43 

8.76 

5463 

1576 

1257 

10500 

4400 

1.25 

418 

4.0 

RAM 

1.07 

1 « 06 

-.00 

—  .  00 

1.25 

1.50 

-.48 

.02 

.00 

BLEED 

-.45 

1.13 

.68 

-.03 

-.57 

-1.39 

2.58 

.03 

.00 

POWER 

3.29 

13.21 

5.99 

-.07 

3.78 

9.21 

3.85 

-.10 

.00 

2.00 

TL  24 

10.60 

6460 

1616 

1258 

13200 

5010 

1.29 

392 

4.0 

RAM 

1.07 

1.05 

-.02 

.02 

1.25 

1.49 

-.47 

.02 

.00 

BLEED 

-.48 

1.14 

.83 

-.03 

-.59 

-1.59 

2.79 

.03 

.00 

POWER 

2.68 

11.44 

4.85 

•  00 

3.10 

8.28 

3.03 

-.07 

.00 

2.30 

11.2 

14.08 

8137 

1678 

1257 

18200 

5960 

1.36 

353 

.0 

RAN 

1.13 

1.11 

-.00 

.00 

1.28 

1.57 

-.50 

.02 

.00 

BLEED 

-.61 

1.05 

.71 

.01 

—  .  66 

-2.06 

3.22 

.02 

.00 

POWER 

1.94 

9.33 

3.73 

i  09 

2.31 

7.13 

2.10 

-.04 

.00 

2.50 

14.0 

16.79 

9198 

1707 

1257 

22200 

6460 

1.42 

328 

.0 

RAM 

1.15 

1.12 

-.01 

.01 

1.29 

1.60 

-.52 

.02 

.00 

BLEED 

-.56 

1.29 

.75 

-.01 

-.63 

-2.19 

3.60 

.01 

.00 

POWER 

1*79 

8.66 

3.25 

-.00 

2.03 

7.02 

1.56 

-.02 

.00 

2. TO 

19.8 

19.58 

9776 

mo 

1257 

26300 

6510 

1.50 

301 

.0 

RAM 

1.19 

1.18 

•  00 

*.00 

1.33 

1.74 

-.51 

.01 

.00 

BLEED 

-*ao 

1.29 

.86 

-.02 

-.68 

*2.79 

4.26 

.01 

.00 

POWER 

1.93 

8;  1:2 

2.78 

-.01 

1.72 

7.03 

1.02 

-.02 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  654/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

1.50 

NR 

n 

.971 

3.56 

2660 

530 

1200 

930 

11.7 

59 

P2 

* 

2.92 

RAM 

.77 

1.19 

.00 

-.12 

.61 

.77 

T2 

9 

566 

BLEED 

-.42 

-8,60 

.00 

-.32 

-1.30 

-.42 

ERI 

M 

100 

POWER 

-15.31 

-44.41 

iOO 

-4.70 

-14.73 

-15.31 

1.80 

NR 

m 

•  945 

5.43 

4020 

310 

1200 

1002 

14.7 

74 

P2 

m 

4.44 

RAM 

.83 

1.72 

.00 

-.10 

.69 

.83 

T2 

m 

643 

BLEEO 

-.48 

*19.40 

.00 

-.30 

-1.40 

-.48 

ERI 

m 

100 

POWER 

-12.09 

*60.92 

.00 

-3.63 

-11.99 

-12.09 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

5310 

110 

1200 

1061 

17.5 

88 

P2 

m 

5.92 

RAM 

.89 

4.50 

-.00 

-  .08 

.77 

.89 

T2 

m 

702 

BLEED 

-.42 

*65.18 

.00 

-.32 

-1.39 

-.42 

ERI 

9 

100 

POWER 

-10.24 

-149.02 

.00 

-3.05 

-10.45 

-10.24 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

8150 

-270 

1200 

1167 

23.6 

118 

P2 

u 

9.14 

RAM 

.99 

-2.77 

.00 

- .  06 

.89 

.99 

T2 

m 

802 

BLEED 

-.37 

40.00 

.00 

-.32 

-1.39 

-.37 

ERI 

9 

100 

POWER 

-8.35 

65.83 

.00 

-2.12 

-8.58 

-8.35 

2.50 

NR 

M 

.870 

14.9 

10800 

-540 

1200 

1249 

29.2 

144 

P2 

■12.18 

RAM 

1.03 

-.71 

.00 

-.05 

.95 

1.03 

T2 

* 

876 

BLEEO 

-.41 

24.88 

.00 

-.33 

-1.45 

-.41 

ERI 

■ 

100 

POWER 

-6.53 

25.47 

.00 

-1.72 

-6.87 

-6.53 

2.70 

NR 

M 

.846 

19.8 

14700 

-650 

1519 

1351 

38.0 

181 

P2 

-16.16 

RAM 

1.19 

-3.15 

1.20 

.00 

1.20 

1.19 

T2 

81 

955 

BLEEO 

-.60 

31.43 

-1.77 

-.39 

-1.77 

-.60 

ERI 

* 

100 

POWER 

-5.42 

33.02 

-6.09 

-1.48 

-6.09 

-5.42 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.13.8  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

TC 

P8/P0 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.56 

962 

3.00 

962 

85.2 

3210 

550 

310 

13.0 

RAM 

-.32 

.58 

-.32 

-.09 

.  B3 

1.14 

-.28 

.00 

BLEBO 

.21 

-1.22 

.21 

-.14 

-1.77 

-8.32 

-.42 

.00 

POWER 

1.37 

-14.16 

1.37 

-4.83 

-20.01 

-42.77 

-15.31 

.00 

1.80 

5.43 

957 

3.77 

957 

86.9 

4360 

340 

273 

13.0 

RAM 

-.28 

.66 

-.28 

-.09 

.90 

1.77 

-.25 

.00 

BLEBO 

.11 

-1.40 

.11 

-.18 

-1.84 

-18.04 

-.48 

.00 

POWBR 

.04 

-12.02 

.04 

-4.29 

-15.73 

-59.03 

-12.09 

.00 

2.00 

7.24 

966 

4.50 

966 

88.2 

5470 

160 

255 

16.0 

RAM 

-.24 

.77 

-.24 

-.09 

.97 

3.64 

-.20 

.00 

BLBBO 

.01 

-1.41 

.01 

-.17 

-1.78 

-46.09 

-.42 

.00 

POWBR 

-.51 

-10.40 

-.51 

-4.08 

-13.22- 

110.38 

-10.24 

.00 

2.30 

11.2 

1000 

6.11 

1000 

90.5 

7990 

-170 

235 

4.0 

RAM 

-.20 

.90 

-.20 

-.02 

1.08 

-3.22 

-.14 

.00 

RLE  BO 

-.10 

-1.48 

-.10 

-.06 

-1.72 

64.29 

-.37 

.00 

POWBR 

-.72 

-9.00 

-.72 

-1.30 

-10.57 

98.05 

-8.35 

.00 

2.50 

14.9 

1038 

7.60 

1038 

91.3 

10400 

-460 

225 

4.0 

RAM 

-.16 

.94 

-.16 

-.02 

1.12 

-.97 

-.12 

.00 

BLEBO 

-.15 

-1.48 

-.15 

-.06 

-1.74 

29.89 

-.41 

.00 

POWBR 

-.85 

-6.91 

-.85 

-.95 

-8.19 

31.28 

-6.53 

.00 

2. TO 

19.8 

1117 

9.93 

ill? 

92.5 

14200 

-530 

223 

.0 

RAM 

.01 

1.20 

.01 

.00 

1.39 

-3.90 

.01 

.00 

' 

BLEBO 

-.39 

-1.77 

-.39 

-.09 

-2.06 

38.10 

-.60 

.00 

POWBR 

-1.47 

-6.15 

-1.47 

-.76 

-7.10 

39.27 

•  5.42 

.00 

13-19 

CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P. S. 16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

92/ PO 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

1.50 

NR 

m 

.971 

3.56 

1850 

-520 

200 

810 

6.6 

41 

P2 

at 

2.92 

RAM 

1.02 

-.49 

.00 

-.02 

.95 

1.02 

T2 

m 

566 

BLEED 

-.51 

5.02 

.00 

-.38 

-1.59 

-.51 

ER1 

m 

111 

POWER 

-37.70 

41.79 

.00 

-10.96 

-40.88 

-37.70 

1.80 

NR 

m 

.945 

5.43 

3090 

-670 

200 

907 

9.6 

57 

P  2 

m 

4.44 

RAM 

1.02 

-.58 

.00 

-.02 

.97 

1.02 

T2 

M 

643 

BLEED 

-.40 

6.31 

-.00 

-.36 

-1.51 

-.40 

ERI 

m 

100 

POWER 

-21.63 

30.52 

.00 

-6.96 

-24.31 

-21.63 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.24 

4380 

-770 

254 

966 

12.7 

73 

P2 

m 

5.92 

RAM 

1.10 

-.71 

1.11 

.00 

1.11 

1.10 

T2 

m 

702 

BLEED 

-.46 

7*83 

-1.64 

-.39 

-1.64 

-.46 

ERI 

m 

100 

POWER 

-16.11 

27.15 

-18.87 

-5.37 

-18.87 

-16.11 

2.30 

NR 

m 

.893 

11.2 

7260 

-1000 

390 

1119 

19.5 

105 

P2 

m 

9.14 

RAM 

1.14 

-.41 

1.14 

.00 

1.14 

1.14 

T2 

w 

802 

BLEED 

-.40 

9. 13 

-1.58 

-.38 

-1.58 

-.40 

ERI 

* 

100 

POWER 

-9.51 

15.45 

-11.15 

-3.21 

-11.15 

-9.51 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

10000 

-1180 

517 

1216 

25.8 

134 

P2 

-12.18 

RAM 

1.16 

-.83 

1.17 

.00 

1.17 

1.16 

T2 

■ 

876 

BLEEO 

-.39 

11.17 

-1.56 

-  •  38 

-1.56 

-.39 

ERI 

m 

100 

POWER 

-6.83 

15.56 

-7.90 

-2.27 

-7.90 

-6.83 

2.70 

NR 

V 

.846 

19.8 

13800 

-1400 

682 

1320 

34.1 

170 

P2 

■ 

16.16 

RAM 

1.19 

-.48 

1.19 

.00 

1.19 

1.19 

T2 

m 

955 

BLEED 

-.39 

12.21 

-1.55 

-.37 

-1.55 

-.39 

ERI 

m 

LOO 

POWER 

-4.94 

10.49 

-5.69 

-1.62 

-5.69 

-4.94 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

TC 

1.50 

3.56 

65? 

RAN 

-.14 

8LEBO 

-.17 

P0W6R 

-5.49 

1.80 

5.43 

705 

RAN 

-.09 

ILEBO 

-.26 

P0M6R 

-5.32 

2.00 

7.24 

766 

RAM 

.01 

ILEEO 

-.40 

POWBR 

-5.50 

2.30 

11.2 

870 

RAM 

.01 

BLEED 

-.39 

ROWBR 

-3,26 

2.50 

14.9 

947 

RAN 

.00 

BLEED 

-.38 

POWBR 

-2.30 

2.  TO 

19.8 

1029 

RAN 

.00 

6LEE0 

-.37 

POWER 

-1.65 

P8/P0 

T8 

PCN 

1.76 

652 

74.5 

.75 

-.14 

-.01 

-1.25 

-.17 

-.21 

32.40 

-5.49 

-15.01 

2.48 

705 

78.4 

.95 

-.09 

-.02 

-1.46 

-.26 

-.16 

23.27 

-5.32 

-8.43 

3.29 

766 

81.6 

1.11 

.01 

.00 

-1.66 

-.40 

-.19 

18.83 

-5.50 

-6.24 

5.05 

870 

87.2 

1.14 

.01 

.00 

-1.57 

-.39 

-.17 

-11.01 

-3.26 

-3.65 

6.72 

947 

90.4 

1.17 

.00 

-.00 

-1.55 

-.38 

-.06 

-7.99 

-2.30 

-.93 

8.91 

1029 

91.7 

1.19 

.00 

-.00 

-1.51 

-.37 

-.05 

-5.70 

-1.65 

-.67 

FGB 

FNB 

W2K 

1360 

-490 

216 

1.55 

-.48 

-.02 

-2.59 

5.27 

-.51 

-66.53 

42.43 

-37.70 

2430 

-650 

210 

1.43 

-.52 

-.04 

-2.22 

6.37 

-.40 

-35.38 

29.52 

-21.63 

3630 

-750 

210 

1.50 

-.81 

.02 

-2.23 

B.  1 5 

-.46 

-25.45 

29.18 

-16.11 

6330 

-930 

210 

1.41 

-.75 

.02 

-1.97 

10.30 

-.40 

-13.79 

19.70 

-9.51 

8960 

-1090 

209 

1.39 

-.72 

.02 

-1.88 

11.87 

-.39 

-9.55 

15.58 

-6.83 

12500 

-1290 

209 

1.39 

-  .76 

.01 

-1.82 

13.46 

-.39 

~6<>  70 

12.13 

-4.94 

BTANG 

13.0 

.00 

.00 

*00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

13.0 

.00 

.00 

.00 

16.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

.00 

.00 

.00 

4.0 

-20.00 

.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.3,  i.u  UCTDBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.57 

3620 

7480 

1.98 

1183 

21.2 

76 

2059 

P2 

2.92 

RAM  ' 

1.05 

1432 

-.39 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

624 

■1EE0 

.06 

-1191 

1.25 

-.24 

-.91 

.06 

.00 

SRI 

19 

POWER 

-.04 

-3115 

4.48 

.13 

.50 

-.04 

.00 

2.00 

NR 

.925 

7.25 

7540 

10900 

1.96 

1345 

33.0 

119 

2059 

P2 

6.93 

RAM 

1.10 

1236 

-.35 

-.00 

1.10 

1.10 

-.00 

72 

774 

BL6E0 

.03 

-2109 

1.40 

-.24 

-.94 

.03 

.00 

SRI 

0 

POWER 

-.01 

-5J86 

-1.30 

.08 

.35 

-.01 

-.00 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

14300 

14200 

2.02 

1532 

49.9 

181 

2059 

P2 

12.20 

RAM 

1.16 

1135 

-.25 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

72 

963 

BLBEO 

.02 

-3116 

1.13 

-.20 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

1 

POWER 

-.00 

-6*29 

-1.30 

.04 

.27 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

.846 

19.8 

18000 

15700 

2.08 

1611 

58.1 

211 

2059 

P2 

16.21 

RAM 

1.20 

1138 

-.17 

-.00 

1.20 

1.20 

-.00 

T2 

1050 

BLBEO 

.02 

-3i38 

1.28 

-.19 

-.94 

.02 

-.00 

ERI 

1 

POWER 

-.00 

-5J73 

-.86 

.03 

.22 

-.00 

-.01 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  BLECT'RIC  GE4/J5G  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.9.  1.0  uCTuotK  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3i.57 

3.50 

14815 

3455 

1377 

11200 

7550 

1.96 

422 

4.0 

RAM 

1.05 

.96 

-.01 

*.02 

1.23 

1.31 

-.38 

.02 

.00 

BLBEO  -1.43 

-.70 

-.10 

.44 

-1.24 

-1.87 

1.20 

.06 

.00 

POWER  -7J05 

1.29 

-1.07 

6.37 

-1.84 

-2.71 

4.03 

-.04 

.00 

2.00 

71  25 

12.65 

21530 

3471 

1439 

18600 

11000 

1.95 

361 

.0 

RAN 

1.10 

1.03 

.01 

-.00 

1.25 

1.36 

-.35 

.02 

.00 

-BLEED  -1.46 

-.74 

-.09 

.44 

-1.22 

-2.07 

1.38 

.03 

.00 

POWER  -4V57 

-7.12 

-4.36 

1.68 

-3.44 

-3.79 

-1.37 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

18.65 

28757 

3398 

1450 

29100 

14800 

1.94 

297 

.0 

RAM 

1.16 

1.13 

.01 

-.00 

1.30 

1.44 

-.34 

.02 

.00 

BLEED  -U45 

-2.08 

-.77 

*•.00 

-1.62 

-3.21 

1.18 

.02 

.00 

POWER  -2.94 

-7.53 

-4.65 

.00 

-3.26 

-6.39 

-1.19 

-.00 

.00 

2.  TO 

19.0 

21J79 

32568 

3409 

1450 

34600 

16600 

1.96 

272 

.0 

RAN 

1.20 

1.19 

.00 

-»-00 

1.33 

1.48 

-.27 

.02 

.00 

0LIEO  -1.45 

-2.17 

-.79 

■*.01 

-1.62 

-3.40 

1.30 

.02 

.00 

POWER  -2.51 

-6.55 

-3.98 

*•.00 

-2.77 

-5.77 

-.82 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  *  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

92/90 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

P2 

12 

ER-I 

«  .971 

■  2.92 

■  624 

*  19 

3.57 

RAlM 

BLEED 

POWER 

3620 

1.05 

.07 

-.04 

6760 

1  J34 
- 1 187 
-2  ill 

1.77 

-.39 

1.25 

3.63 

1184 
-.00 
-.24 
.  13 

21.2 

1.05 

~.90 

.51 

76 

1.05 

.07 

-.04 

2059 

-.00 

.01 

.01 

2.00 

NR 

P2 

72 

SRI 

*  .925 

*  5.93 

•  774 

•  0 

7.25 

RAM 

BifiEO 

POWER 

7540 

1.10 

.03 

-.01 

9670 

14  38 
-2.18 
-1497 

1.79 

-.36 

1.52 

2.99 

1346 

-.00 

-.25 

.07 

33.1 

1.10 

-.94 

.34 

119 

1.10 

.03 

-.01 

2059 

-.00 

.00 

-.03 

2.50 

NR 

P2 

T2 

SRI 

•  .870 
•12.20 

•  963 

•  0 

14.9 

RAM 

BLBEO 

POWER 

14300 

1.16 

.02 

-.00 

12700 

1.37 

-2.47 

-1433 

1.89 

-.26 

1.84 

2.09 

1533 

.00 

-.20 

.04 

50.0 

1.16 

-.94 

.26 

181 

1.16 

.02 

-.00 

2059 

.00 

.00 

.00 

2.70 

NR 

P2 

T2 

ERI 

•  .846 
■16.21 

•  1050 

•  0 

19.8 

RAM 

BkffEO 

POWER 

18000 

1.20 

.02 

-.00 

13900 

1438 

-2J65 

-1418 

1.94 

-.21 

2.03 

1.86 

1612 

-.00 

-.19 

.03 

58.3 

1.20 

-.94 

.22 

211 

1.20 

.02 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

13-24 


CONFIDENTIAL 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

P  •  S*  2*0  r>r  •’rtnrft  •  a  *  m 

*--v  «  wuLr\  1901 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

R2/R0 

P8/P0 

l 

a  50 

3tS7 

8.59 

RAN 

1.05 

•BLEED 

-1.39 

POKER 

-6.93 

2 

.00 

Ft  25 

12. 91 

RAN 

1.10 

BLEED 

-1.40 

ROWER 

-4.78 

2. 

.50 

14.9 

IB.  8? 

RAR 

1.17 

BLEED 

-1.49 

POWER 

-3d  19 

2. 

TO 

19.6 

22.05 

RAN 

1.20 

BLEED 

-1.50 

ROWER 

-2.71 

WFT 

T8 

A8 

fob’ 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

11964 
.97 
—  .66 
1.50 

3114 

-.03 

-.03 

-.62 

1275 

-.02 

.45 

8.54 

10500 

1.22 

-1.19 

-1.56 

6640 

1.30 

-1.86 

-2.36 

1.75 

-.35 

1.23 

3.89 

422 

.02 

.07 

-.04 

4.0 

.00 

.00 

.00 

17304 

1.04 

-.71 

.99 

30*95 
-oOl 
—  »04 
-.51 

1325 

-.01 

.42 

4.49 

17300 

1.25 

-1.18 

-.93 

9770 

1.36 

-2.12 

-1.65 

1.77 

-.34 

1.46 

2.66 

361 

.02 

.03 

-cOi 

.0 
.00 
•  00 
.00 

24031 

1.12 

-.70 

.74 

30*90 

-.00 

-.06 

-.34 

1355 

*.00 

.48 

3.00 

27500 

1.30 

-1.18 

-.53 

13200 

1.44 

-2.48 

-1-11 

1.82 

-.34 

1.64 

1.86 

297 

.02 

.02 

-.00 

.0 
.00 
.00 
•  00 

26958 
1.16 
-.70 
«  66 

3090 

-.02 

-.04 

-.23 

1352 

-.01 

.50 

2.58 

32600 

1.32 

-1.15 

-.40 

14600 

1.47 

-2.60 

-.89 

1.85 

-.29 

1.98 

1.56 

272 

.02 

.02 

-.00 

.0 

.00 

.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  *,  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/IP0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

* 

.971 

3.57 

3620 

5680 

1.60 

1185 

21.3 

76 

2059 

P  2 

m 

2.92 

RAM 

1.05 

1.33 

-.36 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

a 

624 

BLEED 

.07 

-2i02 

1.44 

-.25 

-.90 

.07 

.00 

ERI 

a 

19 

POKER 

-.04 

-2A14 

4.00 

.12 

.50 

-.04 

.01 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.25 

7540 

7950 

1.64 

1347 

33.2 

119 

2059 

P2 

3 

5.93 

RAM 

1.10 

li  37 

-.34 

-.00 

1.10 

1.10 

-.00 

T2 

774 

BL8ED 

.03 

*•21 30 

1.71 

-.25 

-.94 

.03 

.01 

ERI 

0 

POWER 

-.01 

-1  J66 

2.94 

.08 

.35 

-.01 

.01 

2.50 

NR 

.870 

14.9 

14300 

10300 

1.74 

1534 

50.2 

181 

2059 

P2 

12.20 

RAIM 

1.16 

1143 

-.32 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

T2 

963 

BLEED 

.02 

-2177 

2.21 

-.20 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-1*12 

2.04 

.04 

.26 

-.00 

-.01 

2.70 

NR 

.846 

19.8 

18000 

11000 

1.80 

1613 

58.5 

211 

2059 

K 

16.21 

RAM 

1.20 

1145 

-.26 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

T2 

1050 

•LBEO 

.02 

-3.01 

2.49 

-.19 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

0 

POWER 

-.00 

-1.01 

1.84 

.03 

.22 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

3FCB 

H2K 

BTANG 

1.50 

3i>  57 

8.71 

9100 

2600 

1136 

9430 

5810 

1.57 

422 

4.0 

RAM 

1.05 

1.00 

-.02 

-.02 

1.22 

1.33 

-.35 

.02- 

45.00 

BLEED 

<-*1.37 

-.62 

-.01 

.43 

-1.17 

-1.94 

1.35 

.07 

.00 

POWER 

-6.77 

1.84 

-.33 

6.45 

-1.36 

-2.18 

4.04 

-.04 

.00 

2.00 

7125 

12.99 

13051 

2592 

1182 

15600 

0070 

1.62 

361 

4.0 

RAM 

1.09 

1.06 

.00 

.00 

1.25 

1.39 

-.36 

.02 

.00 

BLBEO 

-1.38 

-.65 

-.03 

.39 

-1.17 

-2.29 

1.70 

.03 

.00 

POWER 

-4W64 

1.26 

-.34 

4.37 

-.81 

-1.56 

2.83 

-.01 

.00 

2.50 

T4..9 

19.15 

17810 

2596 

1210 

24800 

10500 

1.70 

297 

.0 

RAM 

1  «H'7 

1.13 

.01 

.00 

1.30 

1.48 

-.38 

.02 

.00 

BllEED 

-1.49 

-.65 

-.06 

.48 

-1.17 

-2.79 

2.23 

.02 

.00 

POWER 

-3.13 

.90 

-.24 

2.94 

-.47 

-1.11 

2.02 

-.00 

.00 

2.  TO 

19.8 

22J37 

19773 

2598 

1208 

29400 

11400 

1.73 

272 

.0 

RAM 

1.20 

1.17 

-.01 

-*.01 

1.32 

1.52 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.48 

-.63 

-.03 

.49 

-1.14 

-2.98 

2.45 

.02 

.00 

POWER 

-2.65 

.82 

-.15 

2.52 

-.35 

-.89 

1.72 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

PCj  Art  rt/'TAftr'n  •  ^  -  • 

*  j wviuutn  I7pl 

STANDARO  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  6500C  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

*  .971 

3.57 

3620 

4720 

1.36 

1186 

21.3 

76 

2059 

P2 

*  2.92 

RAN 

1.05 

1  J29 

-.35 

-.00 

1.05 

1.05 

.00 

T2 

*  624 

BLEED 

.08 

-2.04 

1.59 

-.26 

-.89 

.08 

-.00 

ERI 

■  19 

POWER 

-.04 

-2J30 

4.72 

.12 

.50 

-.04 

.01 

2.00 

NR 

*  .925 

7.25 

7540 

6220 

1.42 

1348 

33.3 

119 

2059 

P2 

=  5.93 

RAN 

1.10 

1.41 

-.41 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

*  774 

BLEED 

.03 

-2*56 

2.15 

-.25 

-.93 

.03 

.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.01 

-1428 

2.99 

.08 

.34 

-.01 

.00 

© 
i n 
• 
CM 

NR 

*  .870 

IV. 9 

14300 

7550 

1.53 

1535 

50.3 

181 

2059 

P2 

*13.20 

RAM 

1.16 

1.55 

-.42 

-.00 

1.16 

1.16 

.00 

TZ 

*  963 

BLEED 

.02 

-3133 

2.96 

-.20 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-.82 

2.11 

.04 

•  26 

-.00 

.00 

2.70 

NR 

*  .84)6 

19.8 

18000 

7860 

1.60 

1614 

58.6 

211 

2059 

rz 

*16.21 

RAM 

1.20 

1  J59 

-.37 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

T2 

*  1050 

BLEED 

.02 

■*3.73 

3.43 

-.19 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

*  0 

POWER 

-.00 

-478 

1.96 

.03 

.23 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATEO  PERFORMANCE 
P.S.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  4i  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  63000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.  57 

8.82 

6418 

2133 

1006 

8420 

4800 

1.34 

422 

13.0 

RAN 

1 .05 

.96 

-.04 

-.03 

1.21 

1.33 

-.39 

.02 

.00 

■BLKBD  -1.34 

-.49 

.02 

.43 

-1.13 

-2.04 

1.60 

.08 

.00 

POWER  -6.62 

2.38 

-.08 

6.41 

-1.18 

-2.03 

4.44 

-.04 

.00 

© 

© 

• 

rsi 

n  26 

13.17 

8805 

2106 

1040 

13900 

6310 

1.39 

361 

4.0 

RAN 

1.10 

1.03 

-.03 

-.02 

1.23 

1.39 

-.38 

.02 

.00 

BLEED  -1 .38 

-.50 

.02 

.41 

*•1.14 

-2.53 

2.11 

.03 

.00 

ROWER  -4.55 

1.69 

-.05 

4.43 

-.63 

-1.37 

3.08 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

19.43 

11552 

2109 

1064 

22000 

7690 

1.50 

297 

.0 

RAN 

1J16 

1.16 

.01 

.00 

1.30 

1.54 

-.42 

.02 

.00 

BLBEO  -1.48 

-.52 

-.02 

.48 

-1.15 

-3.32 

2.95 

.02 

.00 

POWBR  -3.05 

1.28 

-.04 

2.96 

-.35 

-.98 

2.28 

-.00 

.00 

© 

r- 

• 

CM 

19.8 

22J70 

125*6 

2111 

1063 

26100 

8050 

1.56 

272 

.0 

RAN 

1-20 

1.19 

.00 

-.00 

1.32 

1.61 

-.39 

.02 

.00 

BUSED  -1J47 

-.49 

—  .0' 

.48 

-1.13 

-3.70 

3.40 

.02 

.00 

POWER  -2.60 

1.17 

-.02 

2.53 

-.26 

r  •  84 

2.02 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  QlECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P-S.  5.0  QCiUBfcK  1964 

STANOARO  OAY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

P2 

T2 

6RI 

*  .971 

*  2.92 

«  634 

*  0 

3.57 

RAM 

BLEED 

POWER 

3620 

1.05 

.08 

-.04 

4570 

1133 

-2.07 

-2J25 

1.30 

-.30 

1.59 

4.78 

1187 

-.00 

-.26 

.12 

21.4 

1.05 

-.88 

.48 

76 

1.05 

.08 

-.04 

2059 

.00 

-.01 

-.04 

2.00 

NR 

P2 

T2 

ERI 

*  .925 

*  5.93 

*  774 

*  0 

7.25 

RAM 

BLEED 

POWER 

7540 

1.10 

.03 

-.01 

6050 

1146 

-2.64 

-1.27 

1.38 

-.39 

2.19 

3.07 

1350 

-.00 

-.25 

.07 

33.5 

1.10 

-.93 

.34 

119 

1.10 

.03 

-.01 

2059 

.00 

.00 

.00 

2.50 

NR 

P2 

T2 

ER*I 

*  .870 
■12.20 

■  963 

■  0 

14.9 

RAM 

BLlEED 

POWER 

14300 

1.16 

.02 

-.00 

7260 

U55 

-3141 

-J81 

1. 50 
-.43 
3.07 
2.16 

1536 

-.00 

-.20 

.04 

50.6 

1.16 

-.93 

.26 

181 

1.16 

.02 

-.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 

2.70 

NR 

P2 

T2 

ERI 

■  .846 
«l'6.2i 

■  1050 

■  0 

19.8 

RAM 

BLEED 

POWER 

18000 

1.20 

.02 

-.00 

7510 

1 J60 
-3182 
-.79 

1.56 

-.39 

3.60 

2.03 

1615 

.00 

-.19 

.04 

58.9 

1.20 

-.93 

.22 

211 

1.20 

.02 

-.00 

2059 

-.00 

-.00 

-.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  5.0  OCTORPR  ioaa 

STANDARD  DAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/RO 

P0/PO 

WFT 

TO 

A8 

FG8 

FNB 

9FC8 

W2K 

BTANG 

1.S0 

3l  57 

9.59 

3935 

2059 

979 

8260 

4640 

1.28 

422 

13.0 

RAN 

1*05 

1.05 

.00 

-.00 

1.23 

1.37 

-.34 

.02 

.00 

EL  BED 

-1W32 

-.54 

-.01 

.40 

-1.14 

-2.09 

1.61 

.08 

.00 

POMBR 

-6.58 

2.60 

-.04 

6.41 

-1.14 

-2.00 

4.52 

-.04 

.00 

2.00 

71  26 

13.27 

8328 

2059 

1020 

13700 

6150 

1.36 

361 

4.0 

RAN 

i.ro 

1.09 

.00 

*.00 

1.24 

1.42 

-.35 

.02 

.00 

BLEED 

-1.137 

-.63 

.00 

.40 

-1.15 

-2.59 

2.14 

.03 

.00 

POWER 

-4J32 

1.78 

.00 

4.43 

-.59 

-1.30 

3.10 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

19.60 

10865 

20.59 

1042 

21700 

7400 

1.47 

297 

.0 

RAN 

la? 

1.16 

.00 

-.00 

1.29 

1.54 

-.41 

.02 

.00 

BLEED 

-1.47 

-;49 

-.01 

.48 

-1.14 

-3.37 

3.04 

.02 

.00 

ROWER 

-3.02 

1.34 

.00 

2.96 

-.32 

-.92 

2.28 

-.00 

.00 

2.  TO 

19*8 

22.99 

11742 

2059 

1040 

25700 

7700 

1.53 

272 

.0 

RAM 

1.19 

1.18 

-.00 

.00 

1.32 

1.61 

-  .40 

.02 

.00 

BLEED 

-1.45 

-.43 

-.00 

.47 

-1.12 

-3.78 

3.35 

.02 

.00 

ROWER 

-2.60 

1.23 

-.00 

2.54 

-.25 

-.83 

2.08 

-.00 

.00 
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I 


4 


CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G84/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 


P. 

S.  9.0 

OCTOBER  1964 

11 

n 

a  i  ntiunnu  mm  i  ▼  -ru 

r  riitj  aur%  c  ml 

«  1  *  uuc 

Q71SUU 

rcc  i 

I 

MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

i 

1.50 

NR 

-  .971 

3.57 

3630 

3700 

1.27 

1173 

20.3 

77 

1792 

P2 

*  2.92 

RAM 

1.05 

1140 

-.39 

-.00 

1.05 

1.05 

-.00 

I 

T2 

-  624 

BLEED 

.04 

-1.43 

2.02 

-.18 

-.65 

.04 

.65 

M 

'< 

ERI 

«  0 

POHER 

-.21 

11.91 

6.63 

.94 

4.37 

-.21 

9.38 

m 

*  2.00 

NR 

*  .925 

7.25 

7550 

5220 

1.37 

1340 

32.4 

119 

1894 

1 

P2 

-  5.93 

RAM 

1.10 

1.51 

-.45 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

12 

*  7T4 

BLEED 

.02 

-1173 

2.54 

-.13 

-.64 

.02 

.66 

T 

ERI 

-  0 

POWER 

-.07 

8.65 

3.31 

.52 

2.57 

-.07 

5.45 

I 

2.50 

NR 

»  .870 

14.9 

143Q0 

6430 

1.51 

1531 

49.5 

181 

1950 

*2 

*12.20 

RAM 

1.16 

1160 

-.49 

-.00 

1.16 

1.16 

-.00 

i 

12 

*  963 

BLEED 

.01 

-2147 

3.27 

-.16 

-.72 

.01 

.53 

s 

ERI 

•  0 

POWER 

-.02 

6.80 

1.72 

.27 

1.62 

-.02 

3.33 

2.  TO 

NR 

■  .846 

19.8 

18000 

6510 

1.59 

1609 

57.6 

211 

1948 

1 

f 

P2 

■16.21 

RAM 

1.20 

1169 

-.44 

.00 

1.20 

1.20 

.01 

| 

T2 

*  1050 

BLEED 

.02 

-2.90 

3.86 

*•  •  16 

-.72 

.02 

.51 

ERI 

*  0 

POWER 

-.03 

6.73 

1.20 

.21 

1.39 

-.03 

2.84 

If 

il 

H 

I' 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  OAY  ♦  40  F  PRESSURE  ALTITUOE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

PEAPG 

NF1 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3i  5T 

7.33 

4705 

1792 

1095 

7400 

3770 

1.25 

423 

13.0 

RAN 

1.05 

1.04 

-*.00 

-.00 

1.25 

1.44 

-.42 

.02 

.00 

■LEGO 

-.58 

.55 

.85 

*.02 

-.71 

-1.44 

2.03 

.04 

.00 

ROVtBR 

5.11 

18.7*7 

9.38 

-.07 

6.01 

12.00 

6.54 

-.21 

.00 

2.00 

TL  26 

11.17 

7157 

1894 

1095 

12800 

5300 

1.35 

361 

4.0 

RAN 

1.10 

1.09 

.00 

*.01 

1.25 

1.48 

-.41 

.02 

.00 

BLEED 

-.04 

.74 

.'68 

.04 

-.69 

-1.69 

2.50 

.02 

.00 

PORGR 

2.99 

12.10 

5.45 

.00 

3.46 

8.49 

3.47 

-.07 

.00 

2.50 

14.9 

18.05 

9896 

1950 

1095 

20800 

6550 

1.48 

297 

.0 

RAM 

h!6 

1.15 

-.00 

.00 

1.30 

1.58 

-.47 

.02 

.00 

BLEED 

-i69 

.58 

.53 

.00 

-.76 

-2.45 

3.25 

.01 

.00 

POWER 

1.83 

8.61 

3.33 

.01 

2.10 

6.75 

1.78 

-.02 

.00 

2. TO 

•i9.e 

21 .03 

10352 

1948 

1095 

24700 

6670 

1.55 

272 

.0 

RAN 

1.22 

1.22 

.01 

4.01 

1.34 

1.72 

-.46 

.02 

.00 

•BUEBO 

-w7G 

.79 

.51 

.00 

-.76 

-2.86 

3.82 

•  02 

.00 

POWER 

1.58 

8.00 

2.04 

-.01 

1.78 

6.66 

1.27 

-.03 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.11.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  4i  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.50 

NR 

.971 

3.57 

3640 

2B70 

1.31 

1162 

19.3 

77 

1566 

P2 

m 

2.92 

RAM 

1.05 

1150 

-.51 

-.00 

1.05 

1.05 

-.01 

T2 

* 

624 

BU8EQ 

•  03 

-1145 

2.51 

-.10 

-.57 

.03 

.83 

BRL 

¥ 

0 

POWER 

-.16 

12.89 

5.81 

-  50 

4.09 

-.16 

8.79 

2.00 

NR 

m 

.925 

7.25 

7560 

3940 

1.42 

1330 

30.7 

120 

1665 

P2 

m 

5.93 

RAM 

1.10 

1163 

-.60 

-.00 

1.09 

1.10 

-.01 

T2 

A 

7T4 

BLEED 

.02 

-IJ99 

3.12 

-.13 

-.61 

,  .02 

.74 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.07 

10i55 

2.77 

.39 

2.69 

-.07 

5.59 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

14300 

4440 

1.63 

1518 

46.8 

181 

1710 

P2 

-12.20 

RAN 

1.16 

1174 

-.66 

-.00 

1.16 

1.16 

-.00 

T2 

m 

963 

•LBEO 

.01 

-2199 

4.46 

-.14 

-.66 

.01 

.64 

ERX 

A 

0 

POWER 

-.03 

10100 

.98 

.28 

1.87 

-.03 

3.77 

2.  TO 

NR 

« 

.  846 

19.8 

1800.0 

4160 

1.78 

1595 

54.4 

211 

1703 

P2 

•116,21 

RAM 

1.20 

1*89 

-.66 

.00 

1.20 

1.20 

.00 

T 2 

A 

1050 

BLEED 

.01 

-3197 

5.69 

-.16 

-.69 

.01 

.57 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.02 

11128 

-.11 

.26 

1.69 

-.02 

3.37 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.1L.0  OCTOBER  1964 

I7AM0ARB  9 AY  4  40  F  PRESSURE  ALTITUDE  65000  FEET 


NO 

P2/P0 

R8/P0 

WFl 

TO 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.50 

3.  50* 

5.91 

3754 

1588 

1257 

6590 

2960 

1.27 

424 

13.0 

RAN 

1.05 

1.03 

-.01 

4.00 

1.27 

1.55 

-.56 

.02 

.00 

•BLEED 

-.55 

1.00 

.03 

.03 

-.64 

-1.46 

2.51 

.03 

.00 

POWER 

4.71 

18.91 

8.79 

.01 

5.72 

12.95 

5.74 

-.16 

.00 

2.00 

Ti  26 

9.49 

5612 

1685 

1257 

11600 

4030 

1.39 

362 

4.0 

RAN 

1.09 

1.07 

-.01 

•  .00 

1.27 

1.59 

-.56 

.02 

.00 

■BLEED 

-.58 

1.04 

.74 

.01 

-.66 

-1.95 

3. OB 

.02 

.00 

POWER 

3402 

13.45 

5.59 

.02 

3.54 

10.32 

2.99 

-.07 

.00 

2.50 

14.9 

14.53 

7217 

1710 

1257 

18900 

4560 

1.58 

297 

.0 

RAN 

1.16 

1.13 

-.00 

.00 

1.31 

1.75 

-.68 

.02 

.00 

■BLEBD 

-.61 

1.27 

.84 

-.01 

-.70 

-2.95 

4.41 

.01 

.00 

POWER 

2.06 

11.05 

3.77 

4.01 

2.36 

9.85 

1.12 

-.03 

.00 

?  .TO 

19.6 

16.91 

7404 

1703 

1258 

22400 

4320 

1.71 

273 

.0 

RAN 

1.20 

1.17 

.00 

4.00 

1.34 

1.95 

-.70 

.02 

.00 

m.  iso 

-.'63 

1.38 

.57 

4.04 

-.74 

-3.87 

5.57 

.01 

.00 

POWER 

1.87 

11.16 

3.37 

4.01 

2.10 

10.99 

.16 

-.02 

.00 
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memos  pa ns  was  bum,  imwfcbe  ms  not  rumu* 

CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.s*.  l.o  OCTOBER  1964 


STANOARD  DAY 


MO  9lf PO  FD 


o 

• 

CM 

NR 

Si 

.893 

11.2 

7440 

P2 

* 

5.67 

RAM 

1.14 

T2 

Si 

813 

BLEED 

.02 

BRI 

M 

1 

POWER 

-.01 

2.50 

NR 

* 

.870 

14.9 

9570 

P2 

at 

7.55 

RAN 

1.17 

T2 

•m 

887 

BL8E0 

.02 

EM 

at 

1 

POWER 

-.01 

2.70 

NR 

at 

.846 

19.8 

12000 

R2 

*  ] 

10.02 

RAM 

1.20 

T2 

m 

967 

BLEED 

.02 

ERI 

9 

1 

POWER 

-.00 

PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

9640 

1.98 

1385 

29.5 

107 

1131 

-.24 

-.00 

1.14 

1.14 

-2  <99 

.53 

-.18 

-.94 

.02 

-9121 

-4.05 

.06 

.42 

-.01 

10600 

1.98 

1462 

34.9 

126 

1434 

-.23 

-.00 

1.17 

1.17 

-3113 

.92 

-.19 

-.94 

.02 

-8450 

-2.27 

.06 

.37 

-.01 

11600 

2.03 

1535 

40.6 

147 

1434 

-.18 

-.00 

1.20 

1.20 

-3*  21 

1.12 

-.20 

-.95 

.02 

-7171 

-1.57 

.05 

.32 

-.00 

14-2 

CONFIDENTIAL 


TC 

2059 

.00 

.01 

.01 

2059 

.00 

.00 

.00 

2059 

.00 

-.01 

.00 


CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  G64/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
K.S.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DA*  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/  PO 

P8/R0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.30 

11.2 

18.07 

19090 

3462 

1450 

17400 

9970 

1.91 

346 

.0 

RAM 

1.14 

1.08 

.02 

4.00 

1.28 

1.38 

-.32 

.02 

.00 

BLEED 

-1.57 

-2.49 

-.90 

.01 

-1.74 

-3.05 

.59 

.02 

.00 

PQWBR 

-4.89 

-13.09 

-7.40 

**•00 

-5.39 

-9.40 

-3.85 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

21.04 

20921 

3369 

1450 

20600 

11100 

1.89 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.13 

.01 

4.00 

1.30 

1.42 

-.31 

.02 

.00 

BLEED 

-1.52 

-2.25 

-.67 

4.00 

-1.69 

-3.17 

.96 

.02 

.00 

ROWER 

-4.19 

-10.67 

-6.56 

.00 

-4.62 

-8.61 

-2.15 

-.01 

.00 

© 

• 

CM 

19.  B 

24.50 

23571 

3394 

1450 

24400 

12400 

1.90 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.15 

.01 

•  00 

1.33 

1.46 

-.29 

•  02 

.00 

BLEED 

-1.48 

-2.14 

-.81 

-.00 

-1.63 

-3.24 

1.16 

.02 

.00 

POWER 

-3.61 

-9.21 

-5.68 

.01 

-3.95 

-7.79 

-1.48 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  2.0  uCTubtk  i.4o** 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.  30 

NR 

a 

.893 

11. 2 

7440 

8  570 

1.79 

1386 

29.6 

107 

2059 

P2 

= 

5.67 

RAM 

1.14 

1.31 

-.25 

-.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

X 

813 

BLEED 

.02 

-2.23 

1.59 

-.17 

-.93 

.02 

.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-2401 

3.21 

.06 

.41 

-.01 

.01 

2.50 

NR 

s 

.870 

14.9 

9570 

9530 

1.84 

1463 

35.0 

126 

2059 

P2 

M 

7.55 

RAM 

1.17 

1  434 

-.24 

-.00 

1.17 

1.17 

.00 

T2 

« 

887 

BLEED 

.02 

-2.36 

1.72 

-.19 

-.94 

.02 

.00 

ERI 

31 

0 

POWER 

-.01 

-1  ^84 

2.88 

•  06 

.37 

-.01 

.00 

2.70 

NR 

X 

.846 

19.8 

12000 

10400 

1.89 

1536 

40.7 

147 

2059 

P2 

X 

10.02 

RAM 

1.20 

U34 

-.18 

.00 

1.20 

1.20 

.00 

T2 

3 

967 

BLEED 

.02 

-2.50 

1.86 

-.20 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.00 

-1.70 

2.63 

.05 

.33 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  1.0  OCTOBER  1964 

STANDARO  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.30 

11.2 

ia.30 

15355 

3097 

1337 

16200 

8800 

1.75 

346 

.0 

RAM 

1.14 

1.08 

-.01 

*■•02 

1.26 

1.37 

-.31 

.02 

.00 

BL  EE*0 

-1.61 

-.69 

-.06 

.61 

-1.19 

-2.22 

1.57 

.02 

.00 

POWBR 

-5.26 

1.17 

-.56 

4.94 

-.89 

-1.64 

2.83 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

21.28 

17549 

30*89 

1356 

19500 

9930 

1.77 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.11 

-.01 

*.01 

1.29 

1.41 

-.32 

.02 

.00 

BLEED 

-1.57 

-.70 

-.07 

.56 

-1.18 

-2.34 

1.69 

.02 

.00 

POWER 

-4.54 

1.01 

-.50 

4.25 

-.74 

-1.45 

2.48 

-.01 

.00 

2. TO 

19.6 

24.77 

19703 

3091 

1355 

23100 

11000 

1.79 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.15 

...00 

*.00 

1.32 

1.46 

-.29 

.02 

.00 

BLEED 

-1.50 

-.71 

-.07 

.49 

-1.16 

-2.46 

1.81 

.02 

.00 

POWER 

-3.91 

.90 

-.44 

3.66 

-.61 

-1.28 

2.20 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC.  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  3.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  Oat  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/.P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

2.30 

NR 

3 

.893 

11.2 

7440 

7050 

1.63 

1387 

29  j  7 

107 

2059 

P2 

SB 

5.67 

RAM 

1.14 

1  i37 

-.29 

-.00 

1.14 

1.14 

.GO 

T2 

as 

813 

BLEED 

.02 

-2.142 

1.84 

-.  17 

-.93 

.02 

.00 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-1*66 

3.11 

.08 

.41 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

3 

.870 

14.9 

9570 

7770 

1.68 

1463 

35.2 

126 

2059 

P2 

3 

7.55 

RAM 

1.17 

1  440 

-.29 

-.00 

1.16 

1.17 

.00 

12 

3 

887 

BLEED 

.02 

-2*62 

2.04 

-.19 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

3 

0 

POWER 

-.01 

-1458 

2.83 

.06 

.36 

-.01 

-.01 

2. TO 

NR 

a 

.846 

19.8 

12000 

8400 

1.73 

1537 

40.9 

147 

2059 

P2 

3 

10.02 

RAM 

1.20 

1441 

-.23 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

12 

S 

967 

BLEED 

.02 

-2*79 

2.24 

-.20 

-.94 

.02 

-.01 

ERI 

at 

0 

POWER 

-.00 

-1445 

2.59 

.05 

.32 

-.00 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GB4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  3.0  nr.TfMFR  1QAA 

STANOARO  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/PO 

PB/PO 

WFT 

T8 

AS 

FGB 

FNB 

SFCB 

H2K 

BTANG 

2.30 

11.2 

18.58 

11511 

2590 

1190 

14600 

7180 

1.60 

346 

.0 

RAN 

1*14 

1.10 

.00 

-.01 

1.27 

1.40 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.60 

-.65 

-.05 

.59 

-1.18 

-2.42 

1.84 

.02 

.00 

POWER 

-5.20 

1.43 

-.39 

4.89 

-.78 

-1.59 

3.03 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

21.61 

13073 

2589 

1209 

17600 

8000 

1.63 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.13 

.01 

.00 

1.29 

1.45 

-.34 

.02 

.00 

BLBEO 

-1.57 

-.66 

-.07 

.55 

-1.18 

-2.61 

2.03 

•  02 

.00 

ROWER 

-4.45 

1  «23 

-.38 

4.17 

—  .  66 

-1.44 

2.69 

-.01 

.00 

2. TO 

19.6 

25.15 

14563 

2593 

1209 

20800 

8740 

1.67 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.16 

.01 

.00 

1.32 

1.50 

-.31 

.02 

.00 

BLEED 

-1.48 

-.65 

-.06 

.47 

-1.15 

-2.77 

2.21 

.02 

.00 

POWER 

-3.83 

l.ll 

-.31 

3.59 

-.53 

-1.25 

2.38 

-.00 

.00 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  4.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


NO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

M2 

TC 

2.30 

NR 

9 

.893 

It.  2 

7440 

5450 

1.42 

1388 

29.8 

107 

2059 

P2 

X 

5.67 

RAM 

1.14 

1  J40 

-.37 

-.00 

1.14 

1.14 

.00 

72 

X 

813 

BLEED 

.02 

-2J69 

2.28 

-.19 

-.93 

.02 

.00 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.01 

-1112 

3.06 

.09 

.40 

-.01 

.01 

2.50 

NR 

X 

.870 

14.9 

9570 

5880 

1.46 

1464 

35.3 

126 

2059 

P2 

X 

7.55 

RAM 

1.17 

1 J43 

-.36 

-.00 

1.17 

1.17 

.00 

T2 

9 

887 

BLEED 

.02 

-2197 

2.59 

-.19 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

-1  i07 

2.79 

.06 

.37 

-.01 

.00 

2.70 

NR 

9 

.846 

19.8 

12000 

6200 

1.51 

1538 

41.0 

147 

2059 

P2 

9  ' 

LO.  02 

RAN 

1.20 

1.50 

-.29 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

12 

9 

967 

BLEEO 

.02 

-3.33 

2.95 

-.20 

-  o  94 

.02 

-.01 

ERI 

n 

0 

POWER 

-.00 

-1.06 

2.64 

.05 

.32 

-.00 

'  .00 
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CONFIDENTIAL 

GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

DC  L.  flfTftDCft 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

18 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

2.30 

11.2 

18.84 

7723 

2111 

1049 

13000 

5540 

1.39 

346 

.0 

RAN 

1.14 

1.06 

-.03 

-.02 

1.25 

1.40 

-.36 

.02 

.00 

BLEED 

-1.55 

-.49 

.02 

.57 

-1.13 

-2.69 

2.29 

.02 

.00 

POWER 

-5.13 

1.93 

-.07 

4.96 

-.59 

-1.37 

3.32 

-.01 

.00 

2.50 

14.9 

21.93 

8574 

2103 

1063 

15600 

5990 

1.43 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.10 

-.03 

-».02 

1.27 

1.44 

-.37 

.02 

.00 

BLEED 

-1.56 

-.50 

.00 

.57 

-1.13 

-2.97 

2.59 

.02 

.00 

P0WBR 

-4.34 

1.T1 

-.05 

4.23 

-.46 

-1.18 

2.91 

-.01 

.00 

2.70 

19.6 

25.52 

9393 

2105 

1063 

18400 

6350 

1.48 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.19 

.01 

.01 

1.32 

1.56 

-.34 

.02 

.00 

BLEED 

-1.47 

-.53 

-.02 

.48 

-1.13 

-3.30 

2.91 

.02 

.00 

POWER 

-3.75 

1.56 

-.04 

3.65 

-.37 

-1.05 

2.63 

-.00 

.00 

14  9 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  G6A/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  v . C  OCTOBER  ivo* 

STANDARO  OAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


NO 

P2/P0 

FO 

BN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.80 

NR 

S 

•  945 

5.43 

3730 

4020 

1.30 

1219 

19.2 

68 

2059 

P2 

* 

2.75 

RAM 

1.09 

1141 

-.36 

-.00 

1.09 

1.09 

.00 

T2 

* 

452 

.  ftt-EJED 

.07 

-2.23 

1.76 

-.25 

-.90 

.07 

.00 

BRI 

* 

0 

POWER 

-.04 

-1185 

4.78 

.14 

.57 

-.04 

.00 

2.00 

NR 

* 

.925 

7.24 

4960 

4530 

1.32 

1283 

23.0 

82 

2059 

P2 

* 

3.67 

RAM 

1.10 

1141 

-.34 

-.00 

1.  10 

1.10 

.00 

T2 

■m 

712 

BLEEO 

.05 

-2145 

1.97 

-.25 

-.92 

.05 

—  .01 

ERI 

n 

0 

POWER 

-.02 

-1.93 

4.42 

.10 

.47 

-.02 

-.03 

2.30 

NR 

* 

.893 

11.2 

7440 

5270 

1.38 

1389 

30.0 

107 

2059 

P2 

■ 

5.67 

RAN 

1.14 

1146 

-.35 

-.00 

1.14 

1.14 

.00 

T2 

m 

813 

BUEED 

.02 

-2*77 

2.33 

-.21 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

w 

0 

POWER 

-.01 

-1108 

3.15 

.09 

.40 

-.01 

.00 

2.50 

NR 

9 

.070 

14.9 

9570 

5700 

1.42 

1466 

35.4 

126 

2059 

P2 

9 

7.55 

RAN 

1.17 

1.47 

-.33 

-.00 

1.17 

1.17 

.00 

72 

a 

887 

BtEED 

.02 

-3.05 

2.65 

-.18 

-.93 

.02 

-.01 

ERI 

m 

0 

POWER 

-.01 

-1102 

2.83 

.06 

.36 

-.01 

.00 

2.70 

NR 

« 

.846 

19.8 

12000 

5980 

1.48 

1540 

41.2 

147 

2059 

P2 

9  ' 

10.02 

RAN 

1.20 

1149 

-.27 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

T2 

9 

967 

BLEED 

.02 

-3137 

3.05 

-.20 

-.93 

.02 

.00 

BRI 

m 

0 

POWER 

-.00 

-198 

2.68 

.05 

.32 

-.00 

.02 
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r 


L 

|  GENERAL  ELECTRIC  GH4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 

KaVa  9aU  OCTOBER  i?6n 

1  STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/  PO 

P8/P0 

WFT 

T« 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.60 

5L  43 

12.71 

5220 

2059 

988 

7820 

4090 

1.28 

409 

4.0 

RAN 

1*09 

1.08 

.00 

-.00 

1.24 

1.37 

-.31 

.03 

.00 

BLEED 

-1.34 

-.53 

.00 

.40 

-1.11 

-2.18 

1.71 

.07 

.00 

POWER 

-7.58 

2.90 

.00 

7.41 

-1.04 

-1.95 

4.88 

-.04 

.00 

2.00 

71.24 

14.94 

5980 

2059 

1003 

9540 

4590 

1.30 

383 

4.0 

RAM 

1.10 

1.10 

.00 

—  .00 

1.24 

1.39 

-.32 

.02 

.00  , 

BLEED 

-1.41 

-.55 

-.01 

.44 

-1.13 

-2.40 

1.92 

.05 

.00 

POWER 

-6.59 

2.46 

-.03 

6.44 

-.83 

-1.71 

4.20 

-.02 

.00 

2.30 

11.2 

18.99 

7242 

2059 

1027 

12800 

5360 

1.35 

346 

.0 

RAN 

1.14 

1.13 

.00 

*.oo 

1.26 

1.44 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.48 

-.54 

-.01 

.49 

-1.14 

-2.75 

2.30 

.02 

.00 

POWER 

-5.09 

2.05 

.00 

4.99 

-.54 

-1.28 

3.35 

-.01 

.00 

2.50 

14.0 

22.13 

8005 

2059 

1042 

15400 

5810 

1.39 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.16 

.00 

».00 

1.29 

1.49 

-.35 

•  02 

.00 

BLEED 

-1.55 

-.53 

-.01 

.55 

-1.14 

-3.04 

2.64 

.02 

.00  I 

POWER 

-4.31 

1.80 

.00 

4.22 

-.42 

-1.11 

2.93 

-.01 

.00  f 

2.70 

19.6 

25*72 

8831 

2059 

1042 

18200 

6130 

1.44 

295 

.0 

RAM 

1*20 

1.19 

.00 

^  .  00 

1.32 

1.55 

-.33 

.02 

.00 

BLEED 

-1.45 

-.47 

.00 

.47 

-1.11 

-3.33 

3.01 

.02 

.00 

POWER 

-3.68 

1.68 

.02 

3.62 

-.32 

-.95 

2.64 

-.00 

.  00 

CONFIDENTIAL 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P«S.  7-0  OCTOBER 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

1.80 

NR 

9 

.945 

5.43 

3740 

3630 

1.28 

1211 

18.7 

69 

P2 

* 

2.75 

RAM 

1.09 

1145 

-.40 

-.00 

1.09 

1.09 

T2 

SB 

652 

BLEED 

.04 

-1.55 

2.03 

-.19 

-.68 

.04 

ERI 

* 

0 

POWER 

-.21 

12.45 

6.69 

.93 

4.29 

-.21 

2.00 

NR 

3= 

.925 

7.24 

4960 

4180 

1.31 

1278 

22.5 

82 

P2 

= 

3.67 

RAM 

1.10 

1  *42 

-.35 

-.00 

1.10 

1.10 

T2 

* 

712 

BLEED 

.03 

- 1  i68 

2.13 

-.20 

-.71 

.03 

ERI 

St 

0 

POWER 

-.15 

10.92 

5.48 

.79 

3.63 

-.15 

2.30 

NR 

a 

.893 

11.2 

7440 

5070 

1.37 

1387 

29.7 

107 

P2 

a 

5.67 

RAM 

1.14 

1  446 

-.36 

-.00 

1.13 

1.14 

T2 

M 

813 

BLEED 

.02 

-1.72 

2.43 

-.13 

-.66 

.02 

ERI 

St 

0 

POWER 

-.05 

7.54 

3.66 

.53 

2.43 

-.05 

2.50 

NR 

m 

.870 

14.9 

9570 

5660 

1.42 

1465 

35.4 

126 

P2 

X 

7.55 

RAM 

1.17 

1 147 

-.34 

-.00 

1.16 

1.17 

T2 

s 

887 

BLEEO 

.02 

-2.58 

2.65 

-.17 

-.83 

.02 

ERI 

9 

0 

POWER 

-.01 

134 

2.84 

.10 

.65 

-.01 

2.70 

NR 

S 

.846 

19.8 

12000 

5950 

1.48 

1540 

41.1 

147 

P2 

9 

10.02 

RAM 

1.20 

1149 

-.28 

-.00 

1.20 

1.20 

T2 

9 

967 

BLEEO 

.02 

-3.01 

3.03 

-.19 

-.86 

.02 

BRl 

9 

0 

POWER 

-.01 

-109 

2.63 

.08 

.50 

-.01 
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CONFIDENTIAL 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
PoS.  7.0  OCTOBER  1964 

9TAN0ARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T8 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.80 

5*  A3 

11.55 

4643 

1922 

1045 

7430 

3690 

1.26 

410 

4.0 

RAM 

1.08 

1.08 

—  .00 

.00 

1.24 

1.40 

•  .  34 

.03 

.00 

BLEBD 

-.63 

.43 

.57 

-.00 

-.73 

-1.50 

1.98 

.04 

.00 

POWBR 

5.14 

19.37 

9.41 

*.04 

5.91 

12.10 

7.04 

-.21 

.00 

2.00 

7»  24 

13.94 

5484 

1960 

1045 

9200 

4240 

1.29 

384 

4.0 

RAM 

1.10 

1.09 

-.,00 

.00 

1  o  24 

1.41 

-.34 

.02 

.00 

BLEBD 

*  c6  6 

.40 

.53 

-.01 

-.75 

-1.66 

2.12 

.03 

.00 

POMBR 

4.27 

16.60 

7.85 

.01 

4.92 

10.84 

5.56 

-.15 

.00 

2.30 

11.2 

18.43 

6963 

2316 

1045 

12600 

5160 

1.35 

346 

.0 

RAN 

1.14 

1.13 

-.00 

-.00 

1.26 

1.45 

-.34 

.02 

.00 

BLEED 

-o64 

.65 

.64 

.02 

-.68 

-1.70 

2.41 

.02 

.00 

POWBR 

1.72 

11.32 

4. 92 

.97 

3.00 

7.39 

3.80 

-.05 

.00 

2.50 

14.9 

22.00 

8035 

2051 

1045 

15300 

5770 

1.39 

321 

.0 

RAM 

1.17 

1.16 

-.00 

-.00 

1.28 

1.48 

-  .35 

.02 

.00 

ILEBD 

-1  *  17 

-.03 

.25 

.33 

-.96 

-2.57 

2.64 

.02 

.00 

POWBR 

-3.29 

3.18 

.Tl 

3.59 

.09 

.24 

2.93 

-.01 

.00 

2.70 

19.8 

25.62 

8783 

2053 

10A  5 

18100 

6090 

1.44 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.19 

-.00 

.00 

1.32 

1.55 

-.34 

.02 

.00 

BLEBD 

.20 

-.12 

.18 

.31 

,99 

2.97 

2.99 

.02 

..  oo 

PCWER 

-3.09 

2.54 

.43 

3.25 

-  .03 

-.07 

2.61 

-.0) 

.  00 

1  4-1  J 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.  9.0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAV  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W2 

TC 

1.90 

NR 

X 

.945 

5.43 

3740 

3330 

1.27 

1206 

18.3 

69 

1817 

P2 

X 

2.75 

RAM 

1.09 

1.46 

-.40 

-.00 

1.09 

1.09 

-.00 

72 

X 

652 

BLEED 

.03 

-1*61 

2.13 

-.19 

-.67 

.03 

.59 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.21 

14442 

6.68 

1.06 

4.90 

-.21 

10.55 

2.00 

NR 

as 

.925 

7.24 

4960 

3820 

1.30 

1272 

22.0 

82 

1855 

P2 

3 

3.67 

RAM 

1.10 

1.44 

-.37 

-.00 

1.10 

1.10 

.00 

T2 

X 

712 

BLEED 

.03 

-1.71 

2.28 

-.20 

-.69 

.03 

.58 

ERI 

S 

0 

POWER 

-.13 

12*40 

5.38 

.87 

3.99 

-.13 

8.54 

2.30 

NR 

X 

.893 

11.2 

7440 

4630 

1.37 

1383 

29.1 

107 

1918 

P2 

X 

5.67 

RAM 

1.14 

1451 

-.42 

-.00 

1.13 

1.14 

-.00 

T2 

3 

813 

BLEED 

.02 

-1.84 

2.61 

-.14 

-.67 

.02 

.65 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.05 

9,15 

3.27 

.39 

2.60 

-.05 

5.45 

2.50 

NR 

S 

.870 

14.9 

9570 

5120 

1.42 

1461 

34.7 

126 

1951 

P2 

.  s 

7.55 

RAM 

1.17 

1.50 

-.37 

-.00 

1.16 

1.17 

-.00 

72 

a 

887 

BLEED 

.01 

-2  *06 

2.83 

-.15 

-.69 

.01 

.59 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.03 

8465 

2.65 

.36 

2.29 

-.03 

4.77 

2.70 

NR 

X 

.846 

19.0 

12000 

5300 

1.49 

1534 

40.3 

147 

1950 

•• 

P2 

X  I 

10.02 

RAM 

1.20 

U56 

-.35 

-.00 

1.20 

1.20 

-.00 

72 

X 

967 

BLEED 

.01 

-2.45 

3.26 

-.16 

-.71 

.01 

.53 

ERI 

X 

0 

POWER 

-*Q3 

8445 

2.05 

.33 

2.00 

-.03 

4.12 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.  9,0  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/PO 

P8/PO 

WFT 

T6 

A8 

FGB 

FNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.00 

5.  43 

10.67 

4221 

1817 

1095 

7120 

3380 

1.25 

410 

4.0 

RAM 

1.09 

1.08 

-.00 

-.00 

1.25 

1.43 

-.30 

.03 

.00 

BLEED 

-.65 

.47 

.59 

.01 

-.73 

-1.58 

2.10 

.03 

.00 

POWER 

5.72 

21.36 

10.  55 

-.03 

6.61 

14.16 

6.93 

-.21 

.00 

2.00 

7.24 

12.89 

4981 

1855 

1094 

8840 

3070 

1.29 

384 

4.0 

RAM 

1.10 

1.10 

.00 

*.00 

1.25 

1.44 

-.37 

.02 

.00 

BLEED 

-.64 

.51 

.  58 

.00 

-.73 

-1.70 

2.27 

.03 

.00 

POWER 

4.38 

18.00 

8.54 

.26 

5.32 

12.30 

5.48 

-.13 

.00 

2.30 

11  o2 

17.07 

6348 

1918 

1095 

12100 

4700 

1.35 

346 

.0 

RAM 

l  o  14 

1.13 

-.00 

-.00 

1.27 

1.47 

-.37 

.02 

.00 

BLEED 

-.62 

.70 

.65 

—  oOO 

-.69 

-l.BO 

2.57 

.02 

.00 

POWER 

3.02 

12.56 

5.45 

.00 

3.44 

8.96 

3.46 

-.05 

.00 

2.50 

14.9 

20.37 

7264 

1951 

1095 

14800 

5210 

1.40 

321 

.0 

RAM 

1.16 

1.15 

-.00 

-.00 

1.29 

1.51 

-.39 

.02 

.00 

BLEED 

-.65 

.69 

.59 

-.00 

-.71 

-2.05 

2.82 

.01 

.00 

POWER 

2.77 

11.42 

4.77 

-.11* 

3.02 

8.62 

2.69 

-.03 

.00 

2. TO 

19.6 

23.70 

7890 

1950 

1095 

17500 

5430 

1.45 

295 

.0 

RAM 

1.20 

1.18 

-.00 

.00 

1.32 

1.59 

-.38 

.02 

.00 

BLEED 

-.69 

.69 

.53 

.01 

-.74 

-2.43 

3.24 

.01 

.00 

POWER 

2.30 

10.60 

4.12 

-.01 

2.58 

8.37 

2.12 

-.03 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
K.i.ll.O  OCTOBER  1964 


STANDARD  DAV 


PRESSURE  ALTITUDE  7SOOC  FEET 


MO 

P2/P0 

FO 

FN 

SFC 

TE 

PE 

W? 

TC 

1.80 

NR 

X 

.945 

5.43 

3750 

2590 

1.29 

1194 

17.4 

69 

1590 

P2 

2 

2.75 

RAM 

1.09 

1158 

-.56 

-.00 

1.08 

1.09 

-.01 

T2 

= 

652 

BLEED 

.03 

-1.55 

2.63 

-.10 

-.57 

.03 

.83 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.16 

15.57 

5.53 

.57 

4.  57 

-.16 

9.75 

2.00 

NR 

X 

.925 

7.24 

4970 

2940 

1.34 

1261 

20.9 

02 

1627 

P2 

X 

3.67 

RAM 

1.10 

1  J53 

-.49 

-.00 

1.10 

1.10 

-.01 

T2 

X 

712 

BLEED 

.03 

-1  i70 

2.80 

-.11 

-.59 

.03 

.79 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.12 

14106 

4.56 

.53 

3.91 

-.12 

8.25 

2.30 

NR 

X 

.893 

11.2 

7450 

3490 

1.42 

1372 

27.6 

107 

1685 

P2 

X 

5.67 

RAM 

1.14 

1161 

-.54 

-.00 

1.13 

1.14 

-.00 

T2 

X 

813 

BLEED 

.02 

-2.10 

3.24 

-.14 

-.63 

.02 

.71 

ERI 

X 

0 

POWER 

-.06 

12.17 

2.99 

.46 

3.02 

-.06 

6.20 

2.50 

NR 

X 

.870 

14.9 

9580 

3750 

1.49 

1449 

32.9 

126 

1714 

P2 

X 

7.55 

RAM 

1.17 

1463 

-.53 

-.00 

1.16 

1.17 

-.00 

T2 

X 

887 

BLEED 

.01 

-2135 

3. 68 

-.12 

-.62 

.01 

.72 

ERI 

M 

0 

POWER 

-.04 

11.54 

2.10 

.34 

2.54 

-.04 

5.17 

2.70 

NR 

* 

*846 

19.8 

12100 

3670 

1.60 

1521 

38.2 

147 

1711 

P2 

m ' 

10.02 

RAM 

1.20 

1.66 

-.45 

-.00 

1.20 

1.20 

.00 

T2 

at 

967 

BLEED 

.01 

-2*96 

4.41 

-.14 

-.66 

.01 

.63 

ERI 

2 

0 

POWER 

-.04 

12.29 

1.27 

.34 

2.31 

-.04 

4.67 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.il.O  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75QQ0  FEET 


MO 

P2/P0 

P8/P0 

WFT 

T« 

AS 

FGB 

PNB 

SFCB 

W2K 

BTANG 

1.80 

5i.  43 

8.60 

3358 

1590 

1256 

6400 

2650 

1.27 

411 

4.  0 

RAM 

1  .09 

1.06 

-.01 

-.00 

1.27 

1.52 

-.49 

.03 

.00 

BLEED 

-.53 

1.02 

.83 

.01 

-.61 

-1.50 

2.58 

.03 

.00 

POWER 

5.23 

21.32 

9.75 

.01 

6  o  15 

15.08 

6.01 

-.16 

.00 

2.00 

7i  24 

10.38 

3937 

1627 

1257 

7970 

3000 

1.31 

384 

4.0 

RAM 

1.10 

1.08 

-.01 

—  .00 

1.26 

1.53 

-.49 

.02 

.00 

BLEED 

-.54 

1.03 

.79 

.00 

—  .62 

-1.69 

2.79 

.03 

.00 

POWER 

4.55 

18.92 

8.25 

-.08 

5.19 

13.99 

4.63 

-.12 

.00 

2.30 

11.2 

13.77 

4947 

1685 

1257 

11000 

3560 

1.39 

347 

.0 

RAN 

1.14 

1.12 

-.00 

-.00 

1.28 

1.59 

-.51 

.02 

.00 

BLEED 

-.58 

1.04 

.71 

-.01 

-.66 

-2.08 

3.22 

.02 

.00 

POWER 

3.27 

15.32 

6.20 

.11 

3.86 

12.07 

3.10 

-.06 

.00 

2.50 

14.9 

16.43 

5585 

1714 

1257 

13400 

3840 

1.45 

322 

.0 

RAM 

1.17 

1.14 

-.00 

-.00 

1.30 

1.64 

-.54 

.02 

.00 

BLEED 

-.60 

1.20 

.72 

.02 

-.65 

-2.32 

3.65 

.01 

.00 

POWER 

2.88 

13.76 

5.17 

-.04 

3.23 

11.38 

2.25 

-.04 

.00 

2.  TO 

19.9 

19.08 

5879 

1711 

1257 

15900 

3820 

1.54 

295 

.0 

RAN 

1.20 

1.18 

.00 

-.00 

1.33 

1.76 

-.54 

.02 

.00 

BLEED 

-<62 

1.25 

.63 

-.01 

-.70 

-2.94 

4.37 

.01 

.00 

POWER 

2.62 

13.65 

4.67 

-.05 

2.90 

12.17 

1.38 

-.04 

.00 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P*S* 13*  9  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/PO 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

2.30 

NR 

X 

.893 

11.2 

5390 

220 

1  200 

1215 

16.3 

77 

P2 

* 

5.67 

RAM 

.93 

2.39 

.00 

-.08 

.81 

.93 

T2 

813 

BLEED 

-.38 

1-33.90 

.00 

-.31 

-1.35 

-.39 

ERI 

* 

100 

POWER 

-10.00 

-78.91 

.00 

-2.96 

-10.12 

-10.00 

2.50 

NR 

2 

.870 

14.9 

7100 

30 

1200 

1292 

19.9 

94 

P2 

a t 

7.55 

RAM 

1.01 

10.78 

.00 

-.07 

.91 

1.01 

T2 

2 

887 

BLEED 

-.34 

-299.00 

-.00 

-.32 

-1.36 

-.34 

ERI 

- 

100 

POWER 

-8.32 

-447.98 

-.00 

-2.44 

-8.62 

-0.32 

2.70 

NR 

3t 

.846 

19.8 

9310 

-210 

1200 

1379 

24.4 

114 

P2 

2  ' 

10.02 

RAM 

1.05 

-1.62 

-.00 

-.05 

.96 

1.05 

T2 

3 

967 

BLEED 

-.39 

55.38 

.00 

-.32 

-1.42 

-.39 

ERI 

* 

100 

POWER 

-7.49 

61.98 

.00 

-1.90 

-7.80 

-7.49 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P. 8.13. 8  OCTOBER  1964 

STANDARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


,  MO 

P2  / PO 

TC 

P8/P0 

T  8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

2.30 

11.2 

1108 

6.84 

1108 

91.7 

5670 

280 

251 

4.0 

RAM 

-.25 

.81 

-.25 

-.03 

.96 

1.57 

-.20 

.00 

[ 

BLEED 

.00 

-1.44 

.00 

-.06 

-1.65 

-26.46 

-.38 

.00 

1 

POWER 

-.56 

-10.82 

-.56 

-1.47 

-12.34 

-58.22 

-10.00 

.00 

|  2.50 

14.9 

1131 

8.35 

1131 

92.3 

7190 

90 

238 

4.0 

1 

RAM 

-.22 

.90 

-.22 

-.02 

1.06 

4.44 

-.14 

.00 

BLEED 

-.08 

-1.35 

-.08 

-.05 

-1.60- 

•100.17 

-.34 

.00 

| 

POWER 

-.B3. 

-8.69 

-c  83 

-1.17 

-10.19-156.86 

-8.32 

.00 

'  2.70 

19.8 

1167 

10.32 

1167 

93.1 

9180 

-130 

228 

.0 

RAM 

-.16 

.96 

-.16 

-.02 

1.10 

-2.65 

-.13 

.00 

( 

i 

BLEED 

-.12 

-1.45 

-.12 

-.06 

-1.66 

86.10 

-.39 

.00 

1 

POWER 

-.78 

-7.81 

-.76 

-1.07 

-9.02 

97.49 

-7.49 

.00 

) 

I 


| 

I 
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GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.9.16.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


MO 

P2/P0 

FD 

FN 

WFT 

TE 

PE 

W2 

o 

• 

CM 

NR 

3! 

.893 

11.2 

4460 

-630 

239 

1132 

12.0 

64 

P2 

a 

5.67 

RAM 

1.14 

-.41 

1.15 

.00 

1.15 

1.14 

T2 

= 

813 

BLEED 

-.38 

8.94 

-1.55 

-.38 

-1.55 

-.38 

ERI 

a 

100 

POWER 

-15.07 

24.67 

-17.70 

-5.16 

-17.70 

-15.07 

2.50 

NR 

s 

.870 

14.9 

6190 

-740 

318 

1231 

15.9 

82 

P2 

a 

7.55 

RAM 

1.17 

-.79 

1.17 

.00 

1.17 

1.17 

T2 

3 

887 

BLEED 

-.36 

10.91 

-1.53 

-.37 

-1.53 

-.36 

ERI 

* 

100 

POWER 

-10.75 

24.72 

-12.47 

-3.62 

-12.47 

-10.75 

2.70 

NR 

3 

•  846 

19.8 

8500 

-880 

420 

1335 

21.0 

104 

P2 

9 

10.02 

RAM 

1.20 

-.44 

1.20 

.00 

1.20 

1.20 

T2 

3 

967 

BLEED 

-.35 

12.09 

-1.51 

-.36 

-1.51 

-.35 

ERI 

3 

100 

POWER 

-7.83 

16.70 

-9.06 

-2.61 

-9.06 

-7.83 
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MO 

2.30 

2.50 

2.70 


GENERAL  ELECTRIC  GE4/J5G  ESTIMATED  PERFORMANCE 
P.S.16.0  OCTOBER  1964 

STANOARD  DAY  PRESSURE  ALTITUDE  75000  FEET 


P2/P0 

tc 

P8/P0 

T8 

PCN 

FGB 

FNB 

W2K 

BTANG 

11-2 

879 

5.01 

879 

87.7 

3880 

-580 

208 

16.0 

RAM 

.01 

1.15 

.01 

.00 

1.42 

-.73 

.02 

.00 

BLEEO 

-.39 

-1.56 

-.39 

-.15 

-1.95 

10.04 

-.38 

.00 

POWBR 

-5.33 

-17.77 

-5.33 

-5.76 

-22.04 

31.20 

-15.07 

.00 

14.9 

95T 

6.67 

957 

90.6 

5500 

-690 

208 

4.0 

RAM 

.00 

1.17 

.00 

.00 

1.40 

-.69 

.02 

.00 

BLE60 

-.38 

-1.55 

-.38 

-.05 

-1.85 

11.60 

-.36 

.00 

POWBR 

-3.73 

-12.98 

-3.73 

-1.46 

-15,18 

24.80 

-10.75 

.00 

19.8 

1040 

8.85 

1040 

91.9 

7680 

-810 

208 

4.0 

RAM 

.00 

1.20 

.00 

-.00 

1.40 

-.74 

.01 

-20.00 

BLEBO 

-.37 

-1.54 

-.37 

-.05 

-1.79 

13.26 

-.35 

.00 

POWER 

-2.68 

-9.18 

-2.68 

-1.06 

-10.69 

19.20 

-7.83 

.00 

CONFIDENTIAL 
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